أشهر وأحب كتب تعليمية , وأوسعها انتشارًا 


بداخل الكتاب: | ماحق المراحقة والامتكانات والإجاراتة 


الوحدة الأولى: القوى والحركة 


درس الوحدة: الكتلة والوزن 

. تدريبات الكتاب المدرسى‎ ٥ 
تدريبات سلاح التلميذ المتنوّعة‎ © 
تدريبات عامة على الوحدة الأولى‎ 
. تدرييات الكتاب المدرسى_‎ © 

© تدريبات سلاح التلميذ المتتوّعة ‏ .- 
٥‏ اختيارات سلاح التلمين ‏ 6.0 


الوحدة الثانية: الطاقة الحرارية 
الدرس الأوال: توضصيل الجرارة ‏ سسس 3 
EHO‏ د د ت E‏ 
© تدريبات سلاح التلميذ المتنوّعة 

© اختبار سلاح التلمين ‏ .--. 

الدرس الثانى: قياس درجة الحرارة .- 
© تدريبات الكتاب المدرسى ‏ . 

© تدريبات سلاح التلميذ المتنوّعة ‏ .ه- 

© اختبار سلاح التلميذ 

تد زات اة ع الوحدة الثائية 

© تدريبات الكتاب المدرسى . 

© تدريبات سلاح التلميذ المتنوّعة ‏ .. 

© اختبارات سلاح التلمين ‏ .- ع 
© اختبارات تراكمية على الوحدة الأولى والثانية . 
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الوحدة الثالثة: مكونات الغلاف الجوى 


5 


الدرس الأول: غاز الأكسجين ۸ 
© تدريبات الكتاب المدرسى ‏ . 
Ey TT‏ 
© اختبار سلاح التلميذ 
الدرس الثانی: غاز ثانى أكسيد ا الكريون ١‏ . 
ت تدريبات الكتاب المدرسى ‏ م- 55 
© تدريبات سلاح التلميذ المتنوّعة ‏ . 

© اختبار سلاح التلميذ 


2 العلوم - للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 6 


5 

3 
| 
| 


الدرس الثالث: غاز النيتروجين 2227ل 
MS‏ 2*3 
کر شل ا 

© اختبار سلاح التلميذ .- E‏ 
تدريبات عامة على الوحدة الثالثة 

© قدريبات الكتاب المدرسى 

© تدريبات سلاح التلميذ المتنوّعة 

© اختبارات سلاح التلميت ‏ . REE‏ 
© اختبارات تراكمية على الوحدة الأولى والثانية والثالثة  .‏ 


35 
E 


اك 
vv 1‏ 


الوحدة الرابعة: التركيب و الوظيفة فى الكائنات الحية 


الدرس الأول: الجهاز العصبى فى الإنسان 
© تدريبات الكتاب المدرسى 

© تدريبات سلاح التلميذ المتنوّعة ‏ .- 
٥اختار‏ نال سس ل 

الدرس الثاقص: الجهاز الحركى قى الإتسان 2 
© تدريبات الكتاب المدرسى 2 . 3 

© تدريبات سلاح التلميذ المتنوّعة ‏ ل ل 
© اختبار سلاح التلميذ . EES‏ 
تدريبات عامة على الوحدة الرابعة 
© تدريبات الكتاب المدرسى 

9 رات سلاج اللا التو سيا ص لضي 
© اختبارات سلاح التلميذ 


<2 2 5 5 


مراجعة على الفصل الدراسى الأول 
أولا: مراجعة ليلة الامتحان ‏ .- : LD‏ 


ودب 


ثانيًا: تدريبات سلاح التلميذ العامة 
ثالثًا: اختبارات سلاح التلميذ العامة 


وابغا: تدريبات عامة وردت بموقع 


وزارة التربية والتعليم لعام ۸٠١۲م‏ . 
خامسنا: نماذج اختبارات وردت بموقع 
وزارة التربية والتعليم لعام ١0م ED‏ 
سادشا: امتحاتات الإدارات التعليمية بالمحاقظات لعام 1٠م‏ .. هي 
سابعا: الإجابات النموذجية ‏ .--- 5 تاها 


1 اتعلوم ‏ للصف السادس الابتدائي - القصل الدراسى الأول 


توزيع منهج مادة العلو 


کي 

اكتوبر 
الوحدة الأولى الموضوع 

القوى والحركة درس الوحدة: الكتلة والوزن 
الوحدة الثانية الموضوع 


الدرس الأول: توصيل الخرارة 


الطاقة ١‏ ارية 
لحراري الدرس الثانى: قياس درجة الحرارة 


الوحدة الثالثة الموضوع 
3 الدرس الأول: غاز الأكسجين 
مكونات الغلاف الجوى الدرس الثانى: غاز ثانى أكسيد الكربيون 
الدرس الثالث: غاز النيتروجين 


عاد 0 

الوحدة الرابعة الموضوع 

التركيب والوظيفة الدرس الأول: الجهاز العصبى فى الإنسان 
فى الكائنات الحية الدرس الثانى: الجهاز الحركى فى الإنسان 


٠‏ قد يحدث تعديل من قبل الوزارة فى توزيع بعض دروس المنهج على الشهور خلال العام الدراسىء 
وسوف يُرفع على موقع سلاح التلميذ أى تعديل قد يحدث www.selaheitelmeez.com‏ 


س العلوم ‏ للصف السادس الا بتداتى - الفصل الدراسى الأول 4 


الأمان والسلامة عند أداء 


٠‏ يدرك العلماء جيذا أهمية الأخذ باحتياطات الأمان عند إجراء الأنشطة. 
وكذلك أنت بحاجة إلى هذه الاحتياطات الأمنية عند إجرائك للتجارب. 


٠‏ قبل البدء اقرأ التجربة بدقة. ا 
٠‏ ارتدِ نظارة الأمان عند الحاجة إليها. أ 
٠‏ نف المكان من أى سوائل تنسكب عليه فى الحال. : 
٠لا‏ تتذوق أو تشم المواد الكيميائية المستخدمة إلا تحت إشراف معلّمك. ٍ 
٠‏ استخدم الأدوات الحادّة بحرص. إٍ 
٠‏ استخدم الترمومترات بعناية. ٍ 
. استخدم المواد الكيميائية بعناية. أ 
٠‏ تخلّص من المواد الكيميائية بصورة مناسبة. أ 
٠‏ بعد الانتهاء من التجربة خرّن الأدوات المستخدّمة فى الأنشطة فى مكان مناسب. أ 
ل تضع يديك على العين أو الفم أو الأنف. ا 
٠‏ اغسل يديك جيدًا بعد كل تجربة. ٤‏ 


4 العلوم - الصف السادس الابتداني - الفصل الدراسى الأول 


ار ايقونات الكتاب 


ا تَعبْر عن أهم المُلاحظات بالكتا 
f‏ تعبّر عن ات ب 


احتبر نفسك (فكر وأجب) أسئلة لقياس استيعاب التلميذ 
وتوجد بعد كل جزتية بالدرس 


ا 


معلومات إضافية وردت بالكتاب المدرساى 
ظ ` أهم التعليلات الموجودة بالكتاب ا 


! - 


معلومات إضافية وردت بالكتاب المدرسى 


e 


معلومات إضافية لإثراء معلومات التلميذ ٠‏ 
(لا يُسأل عنها التلميذ فى الامتحان) هُ 


| 4 أسئلة تقيس ما حضله التلميذ من التعلم ٤‏ 
يه 1 بطريقة غير مُباشرة لتنمية مهاراته 0 
ا ا العقوم ‏ تلصف السادس الابتدانم - القصل الدراسى الأول 2 


القوى والحركة 


© 


درس الوحدة: 
فى نهاية الدرس ينبغص أن يكون التلميذ قادرًا علص أن: 


© يُعيّن أوزان بعض الأجسام باستخدام الميزان الزتبركي. 
يُقارن بين الكتلة والوزن. 


العلوم - - القصل الدراسى الأول 


a 0 . . : a ٠ 8 < 5 1‏ 
فى حياتنا اليومية كثيرًا ما تُعبّر عن الكتلة بالوزن عند البيع والشراءء لكن الخلط بين مُصطلحى (الكتلة) و(الوزن) فى 
طريقة قياس كَمّية الأشياء يُعتبر من الأخطاء الشائعة. 


وزن الولد الوزن الصافى للسكر 
7 ۰ كيلوجرامًا ١ Xx‏ كيلوجرام 
كتلة الولد 0٠‏ كيلوجرامًا كتلة السكر ١‏ كيلوجرام 


3 0 ل 
وفى هذا الدرس سنحدّد الفرق بين الكتلة والوزنء وأدوات ووحدات القياسء والعوامل التى يتوفّف عليها كل منهما. 


۴ -- لسن العلوم ‏ للصف السادس الابتدائي - القصل الدراسى الأول 4 ١‏ 
يا 4 


درس الوحدة: الكتلة والوزن 5 


٠‏ يُمكننا أن نستكشف مفهوم (الكتلة) من خلال ملاحظة الأشكال التالية: 


- أن كتلة (0) برتقالات لا تتساوى مع كتلة (1) برتقالات. 
- مما يعنى أن الكتلة تتوقف على كَمّية المادة التى يحتويها الجسم؛ أى كلما زادت كَمّية المادة زادت كتلتها. 


َءَْ 


كرة 
1 
- أن كتلة الكرة تتساوى مع كتلة الكشَّاف الكهربائى. 
- مما يعتى أنهما يحتويان على كَمّيتين متساويتين من المادة رغم اختلاف المادة المكوّنة لهما. 


| الكتلة تتوقف على كَمَّية المادة التى يحتويها الجسم؛ أى كلما زادت كَمّية المادة زادت كتلتها.‎ ٠ 


4 العلوم ‏ للصف السادس الابتداني - الفصل الدراسى الأول E‏ 


الوحدة الأولي: (القوى والحركة) و 


٠‏ تختلف وَحدة قياس الكتلة باختلاف كمية المادة المراد تقدير كتلتهاء ويمكن توضيح ذلك كما يلى: 
2 2 2 5 ود ویج 3 


TS | 7ه‎ 


٠ .‏ يُساوى تقريبا كتلة مشبك الورق المعينى 21 ٠‏ يُساوى كتلةلترمنالماءالمُقمَّر ١‏ | ١الوّحدةالحُناسبةلقياس‏ 


٠ |‏ الوحدة المُناسبة لقياس الكتل الصغيرة 2 ١الوّحدةالمناسبة‏ لقياس الكتل الكبيرة ‏ | الكل الكدرة ا 
ا مثل: (الذهب - الفضة) 002 مل (الخّضراوات-الفاكهة) ٠‏ مثل: (السيارات) 
ا ب 


٠ ُ‏ الظن = ٠٠٠١‏ كيلوجرام ٠‏ الكيلوجرام = ٠١١١‏ جرام ٠‏ الجرام = ل كيلوجرام | 


- كتلة خاتم ذهب تساوى ۲,٢‏ جرام. 


- أى أن مقدار ما يحتويه الخَّاتَم من مادة الذهب يُساوى ۲,٤‏ جرام. 


0 العلوم ‏ للصف السادس الابتدانان ‏ القصل الدراسى الأول 3 


درس الوحدة: الكتلة والوزن وبي 


7 م ا 


) أدوات قياس الكتلة 


٠‏ 5ُستخدم أنواع مختلفة من الموازين لقياس الكتلةء مثل: 


-0 ل يي وي م 


v v 
لمان ذو الكقة الوا‎ 
١ ١ 


ع 5 


الميزان ذو الكفتين الميزان ذو الكقتين الميزان ذو الكِفّة الواحدة الميزان ذو الكِفّة الواحدة 
(الميزان المُعتاد) الحشّاس بمؤشر 5 الرقُمى 


يجب اختيار الميزان الذى يناسب كمية المادة المراد قياس كتلتها (أى أنه لا يمكن استخدام الميزان 
احظ الموجود عند بائع الخضراوات لقياس كتلة الذهب والعكس)ء فمثلًا: 

| أ- يُستخدم الميزان المعتاد. والميزان ذو الكفة الواحدة (بمؤشر) فى قياس الكتل الكبيرة. 
مثل: الخضراوات والفاكهة 
| ب - يُستخدم الميزان ذو الكفتين الحساس فى قياس الكتل الصغيرة. مثل: المشغولات الذهبية. 
| ج - يوجد نوعان من الميزان ذى الكفة الواحدة الرقمى: 
ا -١‏ نوع لقياس الكتل الكبيرة ۲ - نوع حساس لقياس الكتل الصغيرة 


« فى صباح يوم الاثنين ذهبت جنى مع أمها لشراء بعض الخضراوات والفاكهةء ثم ذهبت معها لشراء سلسلة لها | 
بمناسبة عيد ميلادهاء قلاحظت جنى اختلاف شكل الميزان المستخدّم فى قياس كطة المُشتريات فى الحالتين. 2 | 
- وضّح سبب اختلاف شكل الميزان فى الحالتين؛ مع ذكر نوعيهما. 


4 اللوم - الصف السادس الابتدانى - القصل الدراسى الأول Gy‏ 


الوحدة الأولى: (القوى والحركة) 


© طريقة قياس الكتلة 


٠‏ لكى نتعرّف طريقة قياس كتلة الجسم تُجرى النشاط التالى: 


0 تأكد من نظافة فى الميزان من ْ 
| الداخل والخارج. ا 
00-6 و [ 
ا رف ثايت؛ حدر لا تار » كتلة الجسم تتزن ١‏ 
بای اهتزازات. ا مع مجموع كتل | 
© مع لبت SM‏ الأثقال معلومة ا 
١‏ كطكه (كون) فى إحتدى | الكتلة الموضوعة | 
كلف سيلات | فى الث اشر | 
0 ضع أثقالًا معلومة الكتلة اكجم للميزان. ا 
فى الكفّة افيد وحمب ١‏ 2 ٍ 
تتزن الكثّتان. . ا ا 
اجمع الأرقام المكتوية | ا 
على الأثقال. | 


ذل ا : 


- احسُب كتلة الفاكهة إذا كان: 
الثقل الأول = ۲ كجم الثقل الثانى = 5٠‏ جرامًا 


4 العلوم - للصف السادس الابتداتى - الفصل الدراسى الأول‎ e 


درس الوحدة: الكتلة والوزن 


©) هل قختلف الكتلة من مكان لآخر؟ 9 ١‏ 
٠‏ إذا تم قياس كتلة جسم ما على سطح الأرضء وافترضنا أنه تم قياس كتلة تفس الجسم مرة 
أخرى على سطح القمر» ستجد أن كتلة الجسم ثابتة لا تتغيّر. 


كتلة الجسم على سطح الأرض = اكجم 


الأرض 
©) خصائص الكتلة 
© تتوقّف على كَمَّية المادة التى يحتويها الجسم. @ مقدارٌ ثابت لا يتغيّر بتغيُّر المكان. 


© لا تتغير بتغيّر حالة المادة (صلبة - سائلة - غازية). 


كتلة جسم على سطح الأرض تساوى كتلته على سطح القمر. 
.و لان الكتلة مقدانٌ ثابت لا يتغيّر بتغيّر المكان. 


توجد عَلاقة تربط بين كتلة الجسم وحركته؛ حيث إنه 

كلما زادت كتلة الجسم احتاج إلى قوة أكبر ؛ لتحريكه أو إيقافه. 
فمتلّد: كتلة القطار أكبر من كتلة السيّارة؛ لذلك يلزم لإيقاف 
القطار قوة أكبر من القوة اللازمة لإيقاف السيارة۔ 


6 العلوم - للصف السادس الابتدانى - القصل الدراسى الأول 


الوحدة الأولى: (القوى والحركة) 


© الوزن 
٠‏ الأجسام الساكنة لا تتحرّك ما لم تُدفع أو تُسحب؛ لذلك فإن الأجسام التى تسقط نحو الأرض لا بد من قوة تجذبها فى 


اتجاه الأرضء وتُسمى هذه القوة (الوزن). 
٠‏ لكى نحدّد مفهوم الوزن نقوم بالآتى: 


انظر إلى الصور التالية. ثم سجّل ملاحظتك: 


0 


- تؤثر الأرض على الأجسام الموجودة عليها بقوة جذْب تكون باتجاه مركز الأرضء يُطلق 
على هذه القوة: الوزن. 


| الوزن فى القراغ الكونى يُساوى صفرًا؛ حيث لا تُوجد جاذبية فى الفراغ الكونى.‎ ٠ 


ا 0 العلوم - للحف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 06 


دون الوخدة: الكتالة هروز س ا و چ چ تي 


قوة الجاذبية الأرضية التى تؤثر على تفاحة صغيرة كتلتها ( 
علمًا بأن مقدار الجاذبية الأرضية = ٠١‏ متر/ ثانية '. 


- وزن طفل على سطح الأرض يساوى ٠٠١‏ نيوتن. 
- أى أن قوة جذْب الأرض للطفل هى ٠٠١‏ نيوتن. 


©) أداة قياس الوزن 
٠‏ يقاس الوزن باستخدام «الميزان الرُتبرُكى». 


تركيب الميزان الرُنبرّكى 


O 


4 العلوم - للصف السادس الابتداتى - الفصل الدراسى الأول س ص 


الوحدة الأولصى: (القوص والحركة) 


٠‏ لكى نتعلم كيقية استخدام الميزان الرّنبركى لقياس وزن الآجسام نجرى النشاط التالى: 


كيف يمكن قياس الوزن؟ 


0 حك ا اك 


ey‏ أ 
> الجسم يسحب | 


ان وإذا ا 
مطاف | للش ا 2 م ا 
اءة التدريج ‏ 


الدع فك ا ا 


ا إلى أن يقفا | 
(©) اترك الجسم ينزل ببطء. الحُؤةٌ 3 | 


© انتظر حتى يستقرٌ الجسم» ثم 
اقرأالرفمالذى يشير إليه 
الود ر غل ى اترم 


٠‏ وزن الجسم يساوى مقدار التمدّد الحادث فى السلك الرّنيرُكى. 


CS‏ اسیزن یکی فى تعبين وزن الجسم. 


اه کد وزن الجسم يساوى مقدار التمدد لأسفل فى السلك الزنكى تحت تادر الان ال عة 


ر ا له العلوم - للصف السادس الابتدانى - القصل الدراسى الأول 4 


درس الوحدة: الكتلة والوزن 


©) العوامل التى يتوقف عليها الوزن 


٠‏ يتأثر وزن الجسم بثلاثة عوامل» هى 
۲ - كتلة الكوكب 
الموجود عليه الجسم 


٠‏ لاكتشاف تأثير كتلة جسم على وزنه نجرى النشاط التالى: 


اكتشف تأثير زيادة الكتلة على الوزن 


6 عبن كتلة الجسم الأول (الكرة) باستخدام ميزان ذى كفّتين. ٠‏ 
ْ ميزان ذو كفّتين ا 


6 عيّن وزن الجسم الأول (الكرة) باستخدام الميزان الرُتبرُكى. 
© كرّر الخطوتين السابقتين مع الأجسام الأخرى. ٠‏ نیوتن 


© دون النتائج التى تحصل عليها فى جدول. 


الملاحظة: ه بإجراء الخطوات 


السابقة نحصّل على النتاكج 


كتلة الجسم بالكيلوجر ا | 
وزن الجسم بالنيوتن ا 


4 العلوم - للصف السادس الابتداقى - الفصل الدراسى الأول 


الوحدة الأولى: (القوى والحركة) _ م 


©) حساب الوزن 
٠‏ يُمكن حساب وزن الجسم على سطح الأرض طبقا للقلاقة الآتية: 


وزن الجسم (على سطح الأرض) دائمًا أكبر من كتلته. 
2 لأن الوزن على سطح الأرض = الكظة (بالكيلوجرام) × ٠١‏ 


ce 


© احسُب وزن الجسم على سطح الأرض إذا علمت أن كتلته تساوى ۲ كيلوجرام. 
- الوزن على سطح الأرض = الكتلة (بالكيلوجرام) × ٠١‏ 


= ۱۰×۲ ۲۰ نيوتن 


5 و ا كتلنة اوی ۹ا 
الكطة (بالجرام) _ .4 
- الكتلة (بالكيلوجرام) = : حت > اہ كيم 


- الوزن على سطح الأوض - الكتلة (بالكيلوجرام) × ٩= ٠١ × ١,5 = ٠١‏ نيوتن 


SOO Nm aE رن‎ 


الوذن على سطح الأرض ٠٠ ١‏ 
- الكتلة (بالکیلوجرای _ 2 _س ل و كجم 


© احسب كتلة ووزن سائل داخل كوب إذا علمت أن كتلة الكوب وهو فارغ ٠١‏ جرامًاء وكتلة الكوب ويه السائل 
۰ جرامًا. 
- كتلة السائل = كتلة الكوب والسائل - كتلة الكوب فارعًا 
= ۰ - ۰ = ۱۰۰ جرامًا 
الكتلة بالجرام 1۰۰ 


7 کاک سانل لو ل 5-5 = ۰,۱ كجم 


- وزن السائل بالنيوتن = كتلة السائل بالكيلوجرام × ١ - ٠١ × ٠,١ - ٠١‏ تيوتن 


200000000 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 2 


درس الوحدة: الكتلة والوزن 0 ك0 


ف رن الجسم يحتف بحلاف ادو أو (القمر) الموجود عليه الجسم. 
< 9© كلّما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته» وزاد وزن الأجسام عليه. | 
ET TRE ٠‏ 


وزن الجسم على سطح الأرض أكبر من وزنه على سطح القمر. 
لأن كتلة كوكب الأرض أكبر من كتلة القمر؛ وبالتالى تكون جاتبية الأرض أكبر من جاذبية القمر. 


٠‏ يُمكن حساب وزن الجسم على سطح الأرض ووزن الجسم على 
لاحظ > طبقا للعلاقات الآتية: 


ا وزن الجسم على سطح الأرض = "5 × وزن الجسم على سطح القمر 
ا .+ وز الجسم على سطع عرد ون لجسم على عرض 


4 العلوم ‏ للصف السادس الابتدائنى ‏ الفصل الدراسى الأول e‏ 


الوحدة الأولص: (القوص والحركة) 6 


am 


() إذا كان وذن جسم على سطح الأرض ١‏ نيوتن» احسشب وزنه على سطح القمر. 


وزن الجسم على سطح القمر = ا 


- لك كك نیت 
5 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 


() جسم وزنه على سطح القمر ۲۰ نیوتن» احسُب وزنه على سطح الأرض. 
وزن الجسم على سطح الأرض = وزن الجسم على سطح القمر × 5 


=٦ × ۳۰ =‏ ۱۸۰ نيوتن 


© جسم كتلته على سطح الأرض 75 کیلوجرامًاء احسشب: 

ا ٠‏ وزنه على سطح الأرض ٠»‏ وزنه على سطح القمر ٠‏ كتلته على سطح القمر 
الوزن علص سطح الأرض = الكتلة (كجم) × ۱۰ = 750-٠١ × ۳٣‏ نيوتن 

1 الوزن الأرخ .1 

1 الوزن عل سطع ری ے حتت ی ع ا ے تدا ٦‏ نيوتن 

أ الكتلة على سطح القمر = الكتلة على سطح الأرض = 75 كجم 

© جسم وزنه على سطح القمر 5٠‏ نيوتن» احسب: 

٠ |‏ وزنه على سطح الأرض ٠‏ كتلته على سطح الأزرض 

: الوزن علص سطح الأرض = الوزن على سطح القمر × 54٠ - 5 4٠ =٩‏ نيوتن 
الوزن على الأرة Yé‏ 

؛ الكتلة على سطح الأرض = ا - E‏ 


جسم وزنه على سطح الأرض ١١١‏ نيوتن» احسّب: 
وزنه على سطح القمر = . 


4 للصف السادس الابتداتان - الفصل الدراسى الأول‎  مولعلا‎ e 


درس الوحدة: الكتلة والوزن 


٠‏ ١البُعد‏ والقُربٍ من مركز الكوكب يُغيّر من قوة الجاذبية؛ 
ممايؤثر على وزن الجسم حيث إنه: 

١‏ - بالببعد عن مركز الكوكب (تتناقص) قوة جاذبية 
الكوكب؛ وبالتالى (يقل) وزن الجسم على الكوكب. 

۲ - بالقُّربٍ مدن مركز الكوكب (تزداد) قوة جاذبية الكوكب؛ 

وبالتالى (يزيد) وزن الجسم على الكوكب. 


إذا كان وزن شخصٍ ف مُنطاد ٠٠١‏ نيوتن» فإن وزنه على سطح الأرض يكون: 
ل ٠٠١]‏ نيوتن [ ٠٠١]‏ نيوتن [] ٠١‏ نيوتن ل 6١]‏ نيوتن 


- فشر إجابتك: 


وزن شخص فى مُنطاد أقل من وزنه على سطح الأرض. 
لأن قوة الجاذبية الأرضية تقل بالبُعد عن مركز الأرض؛ فيقل الوزن. 


كان رؤاد الفضاء الأمريكيون يواجهون صُعوية فى الكتابة أثناء رحلاتهم 
الفضائية؛ نظرًا لأن الجاذبية تكون بنسبة ضثيلة جدًا؛ مما يمنع نزول الحبر 
إلى رأس القلمء وللتغلّب على هذه المشكلة صمّم صانع الأقلام الأمريكى (بول 
فيشر) قلمًا يكتب فى الفضاءء سُمّى (قلم الفضاء). 


7 العلوم ‏ للصف السادس الابتدانى - القصل الدراسى الأول 00222235 


| الكيلوجرام |: وحدة قياس الكظة. ويُساوى كظة لتر من الماء الف 


وحدة قياس الوزن, ويُساوى تقرييًا وزن جسم كتلته ٠‏ . 


وزن الجسم على سطح الأرض 
Ns‏ 


ه وزن الجسم على سطح الأرض = ١‏ × وزن الجسم على سطح القمر 


ه كتلة الجسم على سطح الأرض (بالكيلوجرام) = 


ه وزن الجسم على سطح القمر -_ × وزن الجسم على سطح الأرض 


QE EIT ARE EEE 
التعريف مقدار ما يحتويه الجسم من مادة قوة جذْب الأرض للجسم‎ 1 
وحدة القياس الجرام - الكيلوجرام - الطن النيوتن‎ | 
الميزان المُعتاد ذو الكِفُتين الميزان الزتبركى‎ - 


| آداة القياس أ - الميزان الحسّاس ذو الكفّتين 


ُ - الميزان ذو الكقّة الواحدة بمؤشّر 
- الميزان الرقمى ذو الكقّة الواحدة 


ليس لها اتجاه يؤثر قى اتجاه مركز الأرض (أو الكوكب) لأسفل 


كتلة الجسم - كتلة الكوكب الموجود عليه 


ا ا 


كَمية ثابتة لا تتغير بتغيّر المكان يتغير من مكان لآخر 


بينما يُقاس الوزن بوّحدة ... 


بها كُقاس الكتلة باستخدام نيما يقاس الوزن باستخدام e‏ 
ا الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر بتغيّر e E E MEET‏ 


اكتب المفهوم العلمص: 

ا مقدار ما يحتويه الجسم من مادة كا قوة جذْب الأرض للجسم 
© وَحدة قياس الكتلةء وتكافئ تقريبًا كتلة لتر من الماء المُقطّر 

دا وَحدة قياس الوزن» وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته ٠١٠١‏ جرام 


جسم كتلته على سطح الأرض = 7 كجم. احشب وزنه على سطح الأرضء وعلى سطح القمر. 


توضّح الصُور المقابلة خطوات حساب كتلة سائل باستخدام الميزان 
الرقمى. لاحظ الصُورء ثم احسّب كتلة ووزن هذا السائل. 


1 جرام ۳ جرام 


الكتلة 


صل ما في العمود (1) بما يناسبه من العمود (ب): 


ا 0 (ب) 


إلى قوة جِذُب الأرض للجسم 


8 
(۲) وَحدة قياس الكتلة 


أ ( ) النيوتن 

ي ( )الكتلة 
(؟) وحدة قياس الوزن - 1 ا 
هر( 


)٤(‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة 


) الوزن 


أكمل خريطة المفاهيم الآتية فيما يخص الكتلة والوزن: 
O‏ 
07 ) الميزان الرّتبيُكى 


تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


على درس الوحدة 


(1) أكمل العبارات الآتية: 


الذى يتغير يتغيّر المكان. 


(القاهرة 0177؟) 


۳ - الكيلوجرام وحدة قياس ........ (كفر الشيخ ١٠١؟)‏ 
٤‏ - كتلة جسم على سطح الآرض © كجمء فإن كتلة نفس الجسم على سطح القمر تكون ...ل (الدقهلية 7:39) 
5 - قوة جِذْب الأرض للجسم تسمّى 
5 - وزن الجسم بالنيوتن = الكُتلة بالكيلوجرام × 
۷ - جسم وزنه ٠٠‏ تيوتن على سطح الأرض تكون كتلته .... 
۸ - بُعد الجسم عن مركز الكوكب من العوامل التى يُتوقف عليها 
٩‏ - الوحدة التى تُستخدم لتعيين كتلة المشغولات الذهبية هى 
اختر الإجابة الصحيحة: 

١‏ - أداة تُستخدم لقياس الوزن: (الميزان الحسّاس - الميزان ذو الكِفّتين - الميزان الرُّنبِرُكى - الميزان الرقمى) 
١‏ كظلة الجسم على سطخ الآزض ...سه أطكة غلى سطخ القمن: 


(قنا ۲۰۲۰) (تساوى - خُمس - سدس - ضعف) 


۳ - جسم وزنه ۲۰ نيوتن على سطح الآرض تكون كتلته: 
(أسوان 7070) (۲ كجم - 7١‏ كجم - ۲۰۰ كجم - 5٠٠٠١‏ كجم) 
٤‏ - جسم كتلته ۲۰۰ جم على سطح الأرضء فإن وزنه يُساوى وق 
(الشرقية ۲۰۱۹) (۲ - Ye‏ جد مدع ةزيج (Fess‏ 
5 - مقدار كتلة لتر من الماء يكافئ: (الإسماعيلية ۲۰۲۰) ١(‏ جرام - ١‏ كيلوجرام - ٠٠١‏ نيوتن - ٠٠١‏ جرام) 
1 - إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض 5 نيوتنء فإن وزنه على سطح القمر يساوى سسا اقفق كن 
(القليوبية ١-2- ١١ ( )۲٠٠۷‏ 0 
۷ - إذا كان وزن جسم فى مُنطاد ساكن مرتفع عن سطح الأرض يساوى ۷١‏ نيوتن» فإن وزن نفس الجسم على 


سطح الأرض يساوى: (15 نيوتن - ۷۰ نيوتن - 7١‏ نيوتن - +5 نيوتن) 
۸ - النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته جرام. (البحيرة /11:؟) ١٠٠١ -٠٠١(‏ - او (Nee‏ 


س العلوم ‏ الصف السادس الابتداتى - الفصل الدراسى الأول f‏ 


O 


# ا ف ري ر و 


٩‏ - الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يُساوى ١‏ أمثال وزنه على سطح القمر هو كوكب: 

(الأرض - المرّيخ - المُشترى - عُطارد) 
......... بابتعان الجسم عن الأرض. (تزداد - تظل ثابتة - تتضاعف - تتناقص) 
١‏ - وزن الجسم على سطح القمر ................ وزنه على سطح الأرض. (يساوى - سدس - نصف - ضعف) 
اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - كَمّية المادة التى يحتويها الجسم. 
۲ - القوة التى تجذب بها الآرض الأجسام الموجودة عليها. 
٣‏ - وَحدة قياس الكتل الصغيرة:؛ وتّساوى تقريبًا كتلة مشبك الورق المعدنى. 
٤‏ - وحدة قياس الكتل الكبيرة. وتُساوى تقريبًا كتلة لتر من الماء المُقطّر. 
ه - وَحدة قياس الوزن. (المنيا )5١١‏ (.. 
- أداة تُستخدم لقياس وزن الجسم. 
۷ - أداة مُستخدم لقياس كتلة الجسم. 
ضغ علامة (⁄) أو (06): 


٠‏ - قوة الجاذبية الأرضية 


)۲۰۲۰ تختلف كتلة الجسم من مكان إلى آخر. (أسيوط‎ - ١ 
)70311 الوزن هو قوة جذْب الأرض للجسمء وتؤثر هذه القوة دائمًا فى اتّجاه مركز الأرض. (الدگهلية‎ - ۲ 


0 
۳ - وحدة قياس الكتل الصغيرة الجرام. (القليوبية 7014) ( ) 
- من العوامل الى تتوقف علدها الوزن كتلة الجتم: 020 
ه - وزن الجسم على سطح القمر يُعادل ‏ وزنه على سطح الأرض. 0 
5 - جسمٌ وزنه ٠0‏ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته 5٠‏ كجم. 620 
۷ - يقل وزن الجسم كلّما زادت كتلته. 0 
۸ - وزن الشخص فى مُنطاد أكبر من وزنه على سطح الأرض. 00 

صوؤب ماتحته خط: 


)٠٠۲١ الوزن مقدارٌ ثابت لا يتغير بتغيّر المكان. (القاهرة‎ - ١ 
)۲٠۲۰ ؟ - قوة الجاذبية الأرضية تزداد كلما ايتعدنا عن سطح الأرض. (المنيا‎ 


۳ - إذا كانت كتلة جسم على سطح الآرض 1 كجمء فإن وزنه على سطح القمر يكون 7١‏ نيوتن. 
٤‏ - كتلة الجسم على سطح القمر 2 كتلته على سطح الأرض. 


ه - يُستخدم الميزان ا فى قياس الكتلة. (الإسكندرية )٠٠۲۰‏ 
5 - يقاس الوزن بوّحدة الكيلوجرام. (شمال سيناء ۲۰۱۹) 
+ - قوة جذب الأرض الجسم تُسمّى الكتلة. (بنى سويف ۲۰۲۰) 


۸ - كلما زادت كتلة الكوكب قلَّ وزن الجسم الموجود عليه. 


ن 


>6 أكمل مستخدمًا الكلمات الذتية: 
(أكبر - الميزان المعتاد - تتناقص - سدس - الجرام) 


EIS‏ كرك ارك الجاذبية الأرضية. 


. وزن نفس الجسم على سطح الأرض 
Sa‏ والفاكهة. 


صل ما في العمود (أً) بما يناسيه من العمود (ب): 


ل (ب) 
١‏ - الكتلة @ ( ) وحدة قياس تكافع كتلة لتر من الماء القطر 
E‏ ب ( ) أداة قياس وزن الجسم 
SNES‏ ج ( ) أداة قياس كتلة المشعُولات الذهبية 

© ( ) كمية المادة التى يحتويها الجسم 
لدان ا (9© ( ا ا کا ا 


7 


ثانيًا: الأسئلة المقالية 

(م) علل لما يأتص: 

١‏ - يُستخدم الميزان ذو الكفتين لحساب كتلة الجسم. 

۲ - كتلة الجسم فى الحالة الصلبة تساوى كتلته فى الحالة السائلة. 

۳ - وزن الجسم على سطح القمر أقل من وزنه على سطح الأرض. 

٤‏ - لا يُستخدم الميزان ذو الكفتين فى تعيين وزن الجسم. 

٠‏ - وزن الشخص قى منطاد مرتفع قى الهواء أقل من وزنه على سطح الأرض 
1 - كلما زادت كتلة الجسم زاد وزته. 

۷ - يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه. 

6 - كتلة الجسم لا تساوى وزنه. 

٩‏ - قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. 

ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 

١‏ - ابتعاد الجسم عن مركز كوكب الأرض 

5 - إذا قلّت المسافة بين شخص داخل مُتطاد وبين سطح الأرض (بالنسبة للوزن). 
۳ - تعيين كتلة جسم على سطح الأرض» ثم تعيين كتلته على سطح القمر. 

٤‏ - تعيين وزن جسم على سطح الأرضء ثم تعيين وزته على سطح القمر. 


١15 (الأقصر‎ 


(سوهاج ۲۰۱۷- دمياط ۰۱۷ 


-1١5 (الأقصر‎ 


١۷ (البحيرة‎ 


٠٠۷ (الشرقية‎ 


(r 


4 للصف السادس الابتندان - القصل الدراسى الأول‎  مولعلا‎ YY 


اذكر وظيفة كلّ من: 
١‏ - الميزان ذى الكِفَّتينَ (المنوفية )۲٠۲۰‏ ۲ -الميزان الّنِيرٌكى (الشرقية .+.؟) 
قارن بين: 
١‏ - الكتلة والوزنء من حيث: (أداة القياس ‏ وَحدة القياس - تأثير تغيِّر المكان) 
- النيوتن والكيلوجرام؛ من حيث التعريف. 
مسائل متنؤعة: 
أ ا إذا كانت كتلة جسم ما = ٠۰‏ كجم على سطح الأرض» فاحشب: 
١‏ - كتلته على سطح القمر ۲ - وزنه على سطح الأرض 
پا جسم وزنه على سطح الأرض ١١٠١‏ نيوتن» احسشب: 
١‏ - كتلته على سطح الأرض رك ع الل لقان 
©) جسم كتلته ۲۰۰۰ جرام على سطح الآرضء احسّب؛ 
١‏ - كتلته على سطح القمر ؟ - وزنه على سطح الأرض ٣‏ - وزنه على سطح القمر 
د | جسم وزنه على سطح القمر ٠٠١‏ نيوتن» احشب: 
١‏ - وزته على سطح الأرض ۲ - كتلته على سطح الأرض ۳ - كتلته على سطح القمر 
هه قطعة من الصّخر وُضِعت فى إحدى كِنّتى ميزان» وكان مجموع كتل الأثقال التى وُضعت فى الكِقّة الأخرى 
لكى تتزن الكِفّتان يساوى ۲۰۰ جرام» أجب عما يأتى: 
١‏ - ماهى كتلة قطعة الصّخْر؟ ا قطعةالشد اه 
٣‏ - ما أثر تغّر المكان على كلٌّ من كتلة ووزن قطعة الصّخْر؟ 


لاحظ الأجهزة؛: ثم أكمل الجدول التالى: 


1 
(۳) 0 (00 


CT Mag MMT اسم الجهاز:‎ 
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sass 


مجاب عنها بنهاية الكتاب إا 


علي الوحدة الأولى 


اختر الإجابة الصحيحة: 
أ أداة قياس الوزن هى: 
)١(‏ الميزان ذو الكمّة الواحدة (۲) الميزان ذو الكفّتين 
(۳) الميزان الرقمى )٤(‏ الميزان الرُنبركى 
4 جسم وزنه ۲۰ نيوتن على سطح الأرض كتلته تساوى: 
0 كم (؟)” كجم 
(۳) ۲۰۰ كجم ٠١ )٤(‏ كجم 
أكمل العيارات التالية: 


1 تُقاس الكتلة باستخدام ............ بينما يقاس الوزن باستخدام EEE‏ 
نب الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر بتخجٌ 
مقدار ثابت لا يتاثر بتغير ا 


أكمل الجدول التالى: 


إذا كانت كتلة جسم = ۳٠‏ كجم على سطح الأرض. فاحشب: 
أ كتلته على سطح القمر 
© وزنه على سطح الأرض 
© وزنه على سطح القمر 
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ss QQ 


تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


على الوحدة الأولى 


2 الأسئلة الموضوعية 
| مجموعة 0 7 


١‏ - ثقاس الكتلة بوّحدة ا ا ان 
٣‏ -العوامل التى يُتوقّف عليها الوزن .................... وكتلة الكوكب الموجود عليه الجسم» و. a‏ 
ر ا وزنه على سطح الأرض. 

OEE E وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة‎ - ٤ 

ه - كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت 
۷ - جسم وزنه ٥۰‏ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته E‏ 
۸ 

۹ 


- الوزن بالنيوتن = الكُتلة (كجم) × 
- فقاس الكقة بالميزان e NNE o‏ 
٠‏ -إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض 5 کجم, فإن كتلته على سطح القمر تكون ..... 
1ك EL‏ 
۲ - إذا كان وزن جسم على سطح القمر 5 نيوتن» فإن وزنه على سطح الأرض يساوى يه 
ا درن شخص على شطع ارد يكرن ف منطان تلن ف المواء 
٤‏ - كتلة الجسم عبد اتزان الكفتين تساوى مجموع ...لقال معلومة الكتلة. 


5 وة جد الا اله تؤكر دائما فى اا 
١‏ - تتوقّف كتلة الجسم على كمية 
SIE 00‏ الكطة وهو كاف EN NE SS‏ 


١ ٠‏ - يُستخدم الميزان ذو الكفّتين فى قياس . (المنيا )٠٠٠١‏ (الحجم - الكتلة - الوزن - الطول) 
¦ ۲ - النيوتن يُساوى تقريبًا وزن جسم كتلته a E‏ ممت د زم 
* - كتلة نصف لتر من الماء تُساوى: (ه جرامات - 0٠٠٠0‏ جرام - ٠0‏ جرامًا - ۰۰۰ جرام) 
| ؛ - أداة تُستخدم فى قياس الوزن الميزان: (ذى الكقّتين - الرقمى - الحسّاس - الرُنبرُكى) 
٠ 8‏ الوزن نالندو تن ك الكطة بالكياو جرا × . cos‏ 
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1 - إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض ١‏ نيوتن» افو کی سك انط ولام : 

3 نيوتن - ١‏ نيوتن - + نيوتن - ۲ نيوتن) 
۷ - وحدة قياس الوزن: (الطّن - الجرام - الكيلوجرام - النيوتن) 
۸ - إذا كان وزن جسم على سطح الأرض يساوى ۲۰ نيوتنء فان كتلته تُساوى: 


(؟ كجم- ۲۰ كجم- 7٠١0‏ كجم- ۲۰۰۰ كجم) 


؟ دقرة 52ب ا ا سمل (الكثافة - الكتلة - الوزن - الحجم) 
٠‏ - وزن جسم كتلته ٠٠‏ ؛ جرام على سطح الأرض يُساوى تقرييًا: (أسوان ۲۰۲۰) 


٤(‏ نيوتن - 5٠‏ نيوتن - 4٠+‏ نيوتن - - ٠‏ - 54 نيوتن) 

الكوكب الموجود عليه الجسم. (حجم - شكل - كتلة - كثافة) 
۲ - جسم وزنه ۲۰ نيوتن على سطح الآرض يكون وزنه فى مُنطاد ساكن مُرتفع عن سطح الأرض نيوتن. 
(o-۲ - ۲° -۱۹(‏ 


١ |‏ - واحد نيوتن يُساوى وزن جسم كتلته: ٠١(‏ جرامات - ٠٠١‏ جرام - 5٠٠‏ جرام - ۱۰۰۰جرام) 
5 - الكيلوجرام يُساوى جرام. )°° 0° — يي ده 


١٥‏ - إذا كان وزن جسم على سطح القمر ١‏ نيوتنء فإن وزنه على سطح الآرض يُساوى: 
(70 نیوتن - 7 نيوتن - 770 نيوتن - 77٠٠‏ نيوتن) 
- إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ١‏ كجمء فإن كتلته على سطح القمر تُساوى: 
(70 كجم - ٦‏ كجم- ٦۰۰‏ كجم- ٦۰۰۰‏ كجم) 
٠‏ - المقدار الثابت الذى لا يتغير بتغير المكان هو: (الكتلة - الوزن - الجاذبية - الكثافة) 
۸ - الكوكب الذى يكون وزن الجسم عليه يُساوى 5 أمثال وزنه على القمر هو كوكب: 
7 500 0 
(الآأرض - المرّيخ - المُشترى - الزهرة) 
- جسم کتلته على سطح الأرض ٠۰‏ كجم» قإن وزنه على سطح القمر يُساوى: 


٠0(‏ نيوتن - ٠٠١‏ تيوتن - 70٠٠‏ نيوتن - ٠٠٠١‏ نيوتن) 


2م ضع علامة (”) أو 0:): 


ETT Tg 

۲ - وزن الجسم على الأرض يقل مع زيادة الكتلة. 

٣‏ - يُستخدم الميزان الحسّاس لتقدير كتلة القشغولات الذُهبية 

٤‏ - كظة لتر من الماء الفقطر تكافل ١١٠٠‏ رام 

ه - يُستخدم الميزان الرفمى فى قياس الكُتلة. 

١‏ - الوزن مقدار ثايت لا يتغير بتغيّر المكان. 

۷ - الكتلة هى قوة جِذْب الأرض للأجسام التى توجد عليها. 

۸ - يزداد وزن الجسم كلما ابتعد عن مركز الكوكب الموجود عليه. 
- الوّحدة المناسبة لتقدير كتلة المّشغولات الذّهبية هى النيوتن 


هه تا ت ەە ەە 


سک ص ص ص ص ص ص ا 
تہ ت سے بت تہ تہ سا > ت 
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٠‏ - وحدة قياس الوزن هى النيوتن. 

١ ١‏ - الكيلوجرام والطّن من وَحدات قياس الكُتلة. 

٠١ :‏ - جسم وزنه ۸۰۰ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته ۸۰ كجم. 

1 - كتلة الجسم بالكيلوجرام = الوزن بالنيوتن × ٠١‏ 

٤‏ - وزن الجسم على سطح القمر يُساوى ‏ أمثال وزنه على سطح الأرض. 

٥١‏ - جسم كتلته ۲ كجم على سطح القمر تكون كتلته ٠‏ كجم على سطح الأرض. 
1١ |‏ - كلما زادت كتلة الجسم زادت القوة اللازمة لتحريكه أو إيقافه. 


| 7 - وزن شخص قى مُنطاد يُحلّق فى الهواء يكون أقل من وزته على سطح الأرض. 


- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 

- جهاز يُستخدم فى قياس كتلة الجسم 

- الجهاز المُستخدم فى تعيين وزن الجسم. 

- وَحدة قياس الكتلة ويساوى تقريبًا كتلة مشبك الورق المعدنى. 
- وَحدة قياس الكُتلة ويكافئ تقرييًا كتلة لتر من الماء المُقطّر. 
- قوة جذب الآرض للجسم. 

- وَحدة قياس الوزن ويكافئ وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام. 

- كوكب وزن الجسم عليه يعادل 7 أمثال وزنه على القمر. 


| 1 - مقدار ثابت لا يتغير بتغيّر المكان. 


٠‏ - جسم فضائىء الجاذبية عليه تساوى + الجاذبية على كوكب الأرض. 


١١‏ - الآداة المُناسبة لتعيين كتلة سلسلة من الذهب. 
17 -الاتجاه الذى يؤكر فيه وزن الجسم. 


¦ 0 (ب) 
١ 0‏ - الميزان ذو الكفتين | أ يُستخدم فى تقدير وزن الجسم 


: ( ) يُستخد 

) (| |؟-الميزان الزنبركى‎ ٠ 

۳ - النيوتن ج ( )لا تتغير بتغيّر المكان 
00( 
) ) 


٤‏ - الكتلة 


کچ وق 


- 


سک ك يحي ر ج ج .يس جر 
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١‏ - الكيلوجرام آ6 ( ) يكافئ وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام 

۲ - الجرام با ( ) قوة جذْب الأرض للجسم 

اا © ( ) يكافئ تقريبًا كتلة لتر من الماء المُقطّر 
٤‏ - الوزن دا ( ) يكافئ تقرييًا كتلة مشبك الورق المعدٍنى 


هت ( ) مقدار ما يحتويه الجسم من مادة 


١‏ - كتلة الجسم على سطح القمر سُدس كتلته على سطح الأرض. 


* - قوة الجاذبية الأرضية تتناقص كلما اقتربنا من مركز الأرض. 
E >:‏ شار ١٠١١‏ شر دعي كاف EN E‏ 


٤‏ -يعتبر النيوتن من وحدات قياس الكتلة. 


5 -الكتلة مقدار متغيّر بتغيّر المكان. (الخربية )707٠‏ 
7 - قوة جاذبية القمر أكبر من قوة جاذبية الأرض. 

59 - إذا كانت كتلة الطفل ٠١‏ كجمء فإن وزنه ٠١٠١‏ نيوتن. 

۸ - يُستخدم الميزان الرقمى فى تقدير وزن الجسم. 

4 - الكتلة هى قوة جِذْب الأرض للجسم. 

٠‏ - يمكن تعيين وزن الجسم بالميزان ذى الكفّتين. 

-١‏ جسم كتلته على سطح الآرض ٤‏ كيلوجرامات تكون كتلته على سطح القمر ٠٠‏ ؟ كيلوجرام. 
و اک کے ل و الاي 

۳ - يزداد وزن شخص موجود فى مُنطاد مرتفع عن سطح الأرض. 

٤‏ - الجسم الذى وزنه على سطح القمر ٠١‏ تيوتن يكون وزنه على سطح الأرض ٠١ ١‏ نيوتن. 
4 - النيوتن يُساوى وزن جسم كتلته ٠١‏ جرامات. 

7 - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يُسمَّى الوزن. 

۷- يعتبر الجرام من وحدات قياس الوزن. 

۸-جسم وزنه على سطح الآرض ٠١‏ نيوتن يكون وزنه على سطح القمر ۲۰ نيوتن. 

4- النيوتن وحدة تكافئ كتلة مشبك الورق المعدنى. 


جا ن ند کے 22 ا کے وى ل چ کے حاتت توح ےک حاكن تجاه وق ےک 


© 0000م 


مجموعة (۷) 


١‏ - يُستخدم الميزان ذى الكفْتين لتقدير كتلة الجسم. 

۲ -دائمًا وزن الجسم أكبر من كتلته عدديًا. 

۳ - قوة جذّب القمر للأجسام أقل من قوة جدُب الأرض للأجسام. 

٤‏ -لا يُستخدم الميزان ذو الكفّتين فى تعيين وزن الجسم. 

٠‏ - وزن الجسم على سطح الأرض يُساوى 7 أمثال وزن الجسم على سطح القمر. 
7 - كتلة جسم على سطح الأرض تُساوى كتلته على سطح القمر. 

۷ - وزن الشخص فى مُنطاد مرتفع فى الهواء أقل من وزنه على سطح الأرض. 
۸ - تسقط الأجسام دائمًا تجاه الأرض 

٩‏ - وزن الجسم يختلف باختلاف كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 

٠‏ - يتمدّد السلك الرُنبرُكى عند تعليق جسم به. 


2-7 0 ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 

١‏ - تعيين كتلة رائد فضاء على سطح الأرضء ثم تعيينها داخل سفينة الفضاء بعيدًا عن سطح الأرض. 
۲ - ارتفاع مُنطاد بداخله شخص ما بعيدًا عن سطح الأرض بالنسبة لكتلته ووزنه. 

٣‏ - انعدام جاذبية الأرض. 


)٠٠٠١ زادت كتلة الكوكب بالنسبة للأجسام الموجودة عليه. (البحيرة‎ - ٤ 


١‏ - الميران انحاس ؟ - الميزان الرّنبدّكى 


SE‏ لد أهمية (وظيفة) واحدة لكل مما يلى: ر 
-220- 9 مسائل متنوعة: 
١‏ - جسم كتلته على سطح الأرض ۱۸۰ كيلوجرامّاء احشب: 
آ أ وزنه على سطح الأرض وزنه على سطح القمر 
۲ - جسم وزنه على سطح القمر ٠٠١‏ نیوتن» احشب: 
]ا وزنه على سطح الأرض نب كتلته على سطح الأرض ج] كتلته على سطح القمر 
۳ - جسم كتلته على سطح الأرض ١١٠١‏ كيلوجرامًاء احسب وزته على سطح القمر. 
٤‏ - جسم وزنه على سطح القمر ۳٠۰‏ نيوتن» احسّب وزنه على سطح الأرض. 
5 - جسم وزنه على سطح الأرض ٠١ ١‏ نيوتن» احسّب كتلته على سطح الأرض. 


0-022 
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مجموعة ا ا 


-١ !‏ الكتلة ۲ - الوزن " - التيوتن 6 - الكيلوجرام ه - الجرام 


P|‏ قارن بين: 


١‏ - الكتلة والوزن» من حيث (التعريف ووّحدات القياس). 
۲ - الكيلوجرام والجرامء من حيث التعريف. 


انظر إلى الأجهزة التالية» ثم أجب: 


کڪ !1 


ا )00 0 5 
¦ ١-أى‏ من هذه الأجهزة يستخدم فى قياس؟: 

¦ © الوزن ت الكتل الكبيرة © الكتل الصغيرة 
ME e e o ١‏ 


۷۰۰ جرام 

د و 
"- استقل شخص مُنطادًا» وتمّ رصد حركته على ارتفاعين مختلفين: كما فی الشكلين (أء ب). 
قارن بين كتلته ووزنه فى الحالتين (مع تفسير إجابتك). 


ه سطح الأرض ‏ هي 


شكل ° شكل 


:2 جرام 


0 
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اختبارات سلاح التلميذ 


على الوحدة الآولى 


١‏ - تتوقق ................ على مقدار ما يحتويه«الجسم من مادة. 
۲ - وزن الجسم على سطح القمر يساوى ............... وزنه على سطح الأرض. 
٣‏ - كتلة لتر من الماء المُقطر تساوى .............٠‏ جرام. 
٤‏ - كلما زادت ............... الجسم» فإنها تحتاج إلى قوة التشابكة 
با جسم وزنه ١١١‏ نيوتن علص سطح الأرض» احسب: 
١‏ - كتلته على سطح الأرض ۲ - وزنه على سطح القمر 


3 


(© أ | اختر الإجابة الصحيحة: 


© | اكتب المصطلح العلماى: 


0 ؟! صؤب ماتحته خط: 


١‏ - إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر ٠١‏ كجم؛ فإن كتلته على سطح الأرض تساوى: 
٠١(‏ كجم - ٠١‏ نیوتن - ٦۰‏ كجم - ٠١‏ نيوتن) 


۲ - يُستخدم الميزان الزنبركى فى تعيين: (حجم الجسم - كتلة الجسم - وزن الجسم - كثافة الجسم) 
۳ - النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته م (لخحد لحم ءولمم 
و 5 الا کوک کی طح ال (أقل من - أكبر من - ضعف - يُساوى) 


ب ماذا يحدث إذا؟: 


١‏ - ابتعد الجسم عن مركز الكوكب. 
۲ - حملت شيفًا فى يدك ثم تركته. 


١‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
؟ > وحدة قباس الكتلة. ونكافى كتلة لكر من القاء الق 
٣‏ - قوة جِذْبٍ الأرض للجسم. 
٤‏ - وَحدة قياس وزن الجسم. 
ني قارن بين: 
- الميزان ذى المُؤْشّر والميزان الحسّاسء من حيث الاستخدام. 


١‏ - جسم وزنه ٠١‏ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته ۲۰ كجم. ۲ - الطن = ٠٠١‏ كجم. 
٣‏ - إذا كان وزن جسم على سطح القمر ٠٠١‏ نيوتن» يكون وزنه على سطح الأرض ٠٠‏ نيوتن. 
٤‏ - تقاس كتلة المشعُولات الذهبيّة بالميزان ذى المُؤشّر. 
ا عنل لما يأتس: ا 7 
١‏ - الكتلة لا تتغير من مكان إلى آخر؛ ٠١‏ * - وزن الجسم لا يُساوى كتلته عدديًا. حا 
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0 (9) أكمل: 
١‏ تتر هف ١‏ على کاک الدو حو طليه الحم 


-١ 1‏ وزن الجسم على سطح الأرض 
١ ١‏ كتلة مشيك الورق المعدتى تساوى ..... 


-٤ .‏ الوحدة المناسبة لتقدير كتلة الخضراوات . N‏ 
َب إذا كانت كتلة جسم = 7 كجم علص سطح الآرضء فاحسب: 5 
-١‏ وزنه على سطح الأرض "- وزنه على سطح القمر 
0 لآ اختر الإجابة الصحيحة: 
-١‏ كتلة الجسم على سطح القمر ............ كتلته على سطح الأرض. (تساوى - ضعف - سدس - ستة أمثال) 
۲ - قوة جذب الأرض للجسم تسمى: (الحجم - الشكل - الكتلة - الوزن) 
۳ - جسم وزنه على سطح القمر ١‏ نيوتن يكون وزته على سطح الأرض يساوى ............. نيوتن. 
e >3‏ 

-٤‏ يُُستخدم الميزان ذو الكفتين فى قياس سس ,202020 (الحجم- الكتلة - الطول - الوزن) 


إ(فه) ماذا يحدث إذا؟: 
-١‏ ارتفع منطاد بداخله شخص ما بعيدًا عن سطح الأرض. 0 


؟- انعدمت جاذبية الأرض. 


® !) اكتب المصطلح العلمى: 


١ 0‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. ) E‏ 
ا ؟ - وحدة تكافئ كتلة لذر من الماء المقطر: م 
1 ۳ - وحدة قياس وزن الجسم. 056 
ا ٤‏ - الأداة المناسبة لتعيين كتلة خاتم من الذهب. 9 
: @ علل لما يأتى: 5-5 

أ -١‏ الكتلة لا تتغير بتغير المكان. "- يتمدد سلك الميزان الزنبركى عند تعليق جسم به. 


ا -١‏ الكيلوجرام - ٠١‏ كجم 

"- يستخدم الميزان الرقمى فى قياس وزن الجسم. 2 
0 ۲ - النيوتن يساوى وزن جسم كتلته ٠١‏ جرامات. 00 
أ 6- قوة جاذبية الأرض أقل من قوة جاذبية القمر. - 00 
ا كه انظر إلى الشكل الذى أمامك. ثم أجب: x‏ 

اا عن TT‏ ۲ - تُستخدم هذه الأداة فى قياس: 00 
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- 9-0 
> ع سام = 


الطاقة الحرارئتة 


فى نهاية هذه الوحدة ينبغص أن يكون التلميذ قادرًا على أن: 
© يُجرى تجارب توضّح اختلاف درجة توصيل المعادن المختلفة للحرارة. 
© يُحدّد استخدامات المواد الموصلة ورديتة التوصيل للحرارة. 


و 5 3 
© يُقارن بين الترمومتر الطبى والمتوى؛ من حيث الاستخدام والتركيب. 
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© يُجرى تجارب بسيطة لتحديد بعض المواد جيدة التوصيل والمواد رديئة التوصيل للحرارة. 


توصيل الحرارة 


أهداف الدرس: 

فى نهاية الدرس ينبغى أن يكون التلميذ قادرًا على أن: 
© يُجرى تجارب بسيطة لتحديد بعض المواد جيدة التوصيلء والمواد رديئة التوصيل للحرارة. 
69 يُجرى تجارب توضح اختلاف درجة توصيل المعادن المختلفة للحرارة. 
© يُحدّد استخدامات المواد المُوصّلة ورديئة التوصيل للحرارة. 


مفاهيم الدرس: 
© الحرارة @ درجة الحرارة 
@ المواد جيّدة الوصيل للحرارة @ المواد رديئة النُوصِيل للحرارة 
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الدرس الأول: توصيل الحرارة ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الضّاقة الحرارية من أهم أنواع الطاقات التى عرفها الإنسان» واستخدمها فى حياته اليومية» وتُعتبر الشمس أهم مصدر 
للطاقة الحرارية على وجه الأرضء وتتعدّد استخدامات الطاقة الحرارية فى حياتناء حيث إننا نستخدمها فى مجالات شتى 
ومن أمثلتها: 


التدفئة 


صناعة الورق 
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الوحدة الثانية: (الطاقة الحرارية) 


٠‏ عندما تمسك كوب 
الشاى السّاخن بيدك 2" الثلج بيدك فإنك تشعّر 
فإنك تشغر بالسّخونة؛ بالبرودة: 
بسيب انتقال الحرارة من 13 بسبب انتقال الحرارة 


كوب الشاى (الأعلى فى درجة الحرارة) من يدك (الأعلى فى درجة الحرارة) 
إلى يدك (الأقل فى درجة الحرارة). إلى قطعة القّلج (الأقل فى درجة الحرارة). 


OE 0 RE 2‏ 1 انتقال الحرارة من 
٠‏ إذا فالحرارة طاقةء تنتقل من جسم لآخرء بشرط اختلاق جسم ساحن جس بن اخنان اا 
درجة الحرارة بين الجسمين (أى من الأعلى إلى الأقل). 
٠‏ لكى نستطيع وضف حالة الجسم إذا كان ساخنًا أو باردًا 
تنستخدم 05 لح درجة الحرارة. الجسمان منفصلان الجسمان متلامسان 
انتقال الحرارة 


درجة الحرارة 


| 0 | 


لاحظ ٠‏ ُستخدم أجهزة خاصة لقياس درجات الحرارة مُسمَّى الترمومترات. 


ارك E e‏ 
عند حدوث تلامس بينهما نجد أن الحرارة تنتقل من الجسم ... .. إلى الجسم 
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الدرس الأول: توصيل الحرارة تح ع وت 


٠‏ تتاف الموان من حولنا فى توصيلها للرارة: فهتاك مواد جيّدة التوصيل الحرارة وأخرى رديئة التوصيل للشرارة, 
ويمكن توضيح ذلك من خلال إجراء التّشاط التالى: 


اختلاف المواد فص توصيلها للحرارة 


الأدوات: (2) سيقان من مواد مختلفة (ألومنيوم - حديد - خشب - بلاستيك) متساوية تقريبًا فى الطول 
والسّمك - موقد - حامل - كأس بها ماء - لهب 


ساسيي._ال_اسيينة 


1-9 


60 ضغ كأس الماء على الحامل فوق 


MM تست‎ > | 35 5 1 

© ضع السّيقان الأربعة فى الماء ا حديد 0 

E 2 

ااا بلاستيك | أ 
سينا حشب | 


الألومنيوم وساق 
الحديد. 


| الحديد من طرقهما. 
© كرّر الخطوة رقم (؟) مع الساقين 


> لا تشغفر بالحرارة ١‏ 


| عندالإمساك يساق | 
الأخريين (البلاستيك - الخشب). الخشب وساق | 
البلاستيك. | 


٠‏ تختلف المواد فيما بينها فى توصيلها للحرارة. . أ 
٠‏ فتُوجد مواد جيّدة التوصيل للحرارة (موصّلة للحرارة) كالألومنيوم والحديد. ومواد أخرى رديئة ب 
التوصيل للحرارة (عازلة للحرارة) كالخشب والبلاستيك. . ۵ 
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الوحدة الثانية: (الطاقة الحرارية) ._ 


مما سبق نستنتج أنه يمكن تقسيم الموادء من حيث توصيلها للحرارة إلى تّوعين: 


v‏ 3 ؟ 
مواد جيّدة التوصيل للحرارة (مُوصّلة للحرارة) مواد رديئة التوصيل للحرارة (عازلة للحرارة) 
v ۳‏ 


مواد تسمح بسّريان (مُرور) الحرارة خلالها مواد لا تسمح بتريان (مُرور) الحرارة خلالها 
أمثلة: المعاين (التُحاس - الألومتيوم - الحديد - الرّتبق) أمثلة: (الخشب - الرَّجاجٍ - البلاستيك - الهّواء - الووّق) 


المعادن 


استخدامات الهواء فى صناعة التُوافذ الزُجاجية العازلة للحرارة. 
وترموس الشاى: 

يُعَد الهواء مادة رديكة التوصيل للحرارة؛ لذا يُستخدم فى صناعة 
الئُوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. حيث تتكون النافذة من لوحين من 
الجاج بينهما فراغ به هواء. ويعمل ذلك على عدم وصول الحرارة 
إلى داخل المنزل صيفًاء وعدم تسورّبها إلى خارج المنزل شتاءً. 
وتُطبّق هذه الفكرة أيضًا على ترموس الشاى؛ لحفظ السوائل ساخنة 
لأطول فترة مُمكنة. 


مُصمّع النُواقذ فى البلدان الباردة من توحين من الجاج» بينهما فراغ به هواء. 

E‏ لأن الهواء ردىء التوصيل للحرارةء فيعمل على عدم وصول الحرارة إلى داخل المنزل صيفًاء وعدم 
تسرّبها إلى خارج المنزل شتاءً؛ فيّحافظ على دفء المنزل. 
يُصنّع ترموس الشاى من طبقتين عازلتين؛ بينهما قراغ به هواء. 

ج لان الهواء ردىء التوصيل للحرارة؛ مما يعمل على احتفاظ الترموس بدرجة حرارة السائل الموجود 
بداخله لفترة طويلة. 
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ا 
الدرس الأول: توصيل الحرارة 


[© المعادن واختلاف درجة توصيلها للحرارة 


٠‏ تعلمنا مما سدق أن المعادن من المواد جِيّدة التوصيل الحرارة ولكن: 
هل كل المعاين توصّل الحرارة بنفس الدرجة أم لا؟ لمعرفة ذلك تُجرى النشاط التالى: 


المعادن واختلاف درجة توصيلها للحرا 


الأدوات: حاملان معدنيّان - (؟) سيقان معدنيّة من معادن مختلفة (نُحاس - ألومنيوم - حديد) متساوية 
تقريبًا فى الطول والسّمك - شمع برافين - دبّابيس مكتب - موقد - ساعة إيقاف 


TET‏ ساح تور 


() قم يصهر بعض من شمع البرافين» وضغ 
بضع نقاط من الشّمع المُنصهر على طرف 1 ٠‏ 
كل ساق معينية من الشيقان الثلاثة. > الم الديم ‏ 
ثبّت فى الشمع المُنصهر على طرف كل لشقوط 
ساق دبوسٌ مكتبء وذلك قبل أن يتجمّد 0 
الشمع المُنصهر. 0 
(©) ضع السّيقان الثلاثة على الحاملين اللا | 
ا لعي کا و الك الأقل» ثم يليه 
() ضغ أطراف السّيقان التى لا تحتوى على الألومنيوم؛ ثم . 
٠‏ شمع البرافين فوق مصدر اللهب. يليه الحديد | 
0 ابدأ بحساب الرّمن اللازم لسُقوط ديّابيس الأطول زه 
| القكتب من كل ساق باستخدام ساعة 
الإيقاف. 
(5) دون النتائج التى حصّلت عليها. 


٠‏ تختلف المعاين فى درجة توصيلها للحرارة. 
© الّحاس يُوصّل الحرارة أسرع من الألومنيوم والحديد. 
٠‏ الألومنيوم يُوصّل الحرارة أسرع من الحديد. 
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الوحدة الثانية: (الطاقة الحرارية) 5 


ي استخدام المعادن فى صناعة قضبان الشكك الحديديّة: 

٠‏ تتمدّد المعاين وتزداد فى الحجم نتيجة سَريان الحرارة بداخلها؛ ممًا 
يُسبّب مشاكل فى قُضيان السّكك الحديدية المصدُوعة منّ الحديد. 

٠‏ لذلك يترك المهتدسون مساقاتٍ محسُوية بين قُضبان القطارات» لكى 
لا يحدث التواءٌ للقٌُضبان عند تمدّدها صيفاء والذى قد يتسبّب قى وقوع 


حوادث للقطارات. 


عسل ؟ تر ك مسَافات محشوبة بين فُضبان السّكك الحديدية. 


2ا حتى لا يحدث التواء للقضبان الحديدية عند تمدّدها صيقًا؛ مما يؤدى إلى وقوع حوادث للقطارات. 


0 


[اختبرنفسك در )2 


أ - اختر الإجابة الضحيحة: 
9© أي من المواد التالية لا يسمح بسّريان الحرارة خلاله؟: 
الاو ال ااج ااا 
@ تعتمد فكرة النوافة الّجاجية العازلة للحرارة على أن: 


أ - الألومتيوم مُوصّل جيّد للحرارة ب - الهواء ردىء التوصيل للحرارة 
ج - الماء ردىء التوصيل للحرارة د - الحديد مُوصّل جيّد للحرارة 
ب - ضع علامة (⁄) أو (×): ١‏ 
69 الألومنيوم أسرع المعادن فى توصيل الحرارة. 00 
69 يُستخدم الهواء بين الطبقتين العازلتين فى ترموس الشاى. 1 ) 
@) تختلف المواد فيما بينها فى درجة توصيل الحرارة. © 
ج - اكتب المصطلح العلمى: 
© طاقة تنتقل من الجسم الأعلى قى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. ) ( 
© المؤشر الذى يُساعدنا على التعبير عن مدى سُخونة أو بُرودة أ جسم. ) ( 
© المواد التى تسمح بسّريان الحرارة خلالها. ( 
© المواد التى لا تسمح يمرور الحرارة خلالها. ) ( 
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الدرس الأول: توصيل الحرارة هم 


استخدامات المواد الموضلة (جيدة التوصيل) ورديئة التوصيل للخرزارة 


٠‏ يُستخدم الألومنيوم والصُلب المقاوم للصّدأ قى صناعة: 
+ أوانى الصّهى والقُّدُور * الغلّايات المُستخدمة فى المنازل والمصانع 


اك مم الألومنيوم والصّلب المقاوم للصدأ فى صناعة أوانى الطّهى. 


کہ مواد جيّدة ة التوصيل للحرارة. 
يُستخدم البلاستيك والخشب فى صناعة: يُستخدم البلاستيك فى صناعة: ت5ُستخدم الأغطية الثقيلة والملابس الصوفية 


- مَقابض أوان ا والقدُور والغلّايات. - مقبض المكواة الكهربية. الثقيلة فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم 
- أدوات تحضير وغَرْف الطعام. وعدم الشعور بالبرودة فى الشتاء. 


ان سدم البلاستيك والخشب فى صناعة مقابض أوانى الطهى والقدور والغلّايات. 
5 لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. 


م تُستخدم الأغطية التقيلة والملابس الصُوفية الثقيلة فى فصل الشتاء. 
5 الحفاظ على درجة حرارة الجسمء وعدم الشعُور بالبُرودة. 
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| يي وا مي ا 
a 1‏ | 


| درجة الحرارة از مؤشر يُساعدنا على التُعبير عن مَدى - E ERT‏ 


»* قاس درجة الحرارة بالترمومترات. 
* بعض المواد جيّدة التوصيل للحرارة» وبعضها رديئة التوصيل للحرارة. 
* جميع المعادن توصّل الحرارةء ولكن تختلف فى درجة توصيلها للحرارة. 
* التّحاس أسرع المعادن توصيلًا للحرارة. 
٠‏ التطبيقات والقضايا الحياتيّة للحرارة: 
تُصنع الدُواقذ الرُجاجية فى البلدان الباردة من لوحين من الرّجاج بينهما قراغ به هواء (ردىء التوصيل 
للحرارة) ليعمل على عدم وصول الحرارة إلى داخل المنزل صيفًاء وعدم تسرّبها إلى خارج المنزل شتاء. 
* يُصنع ترموس الشاى من طبقتين عازلتين بينهما فراغ به هواء (ردىء التوصيل للحرارة) لحفظ السوائل 
ساختة لأطول فترة ممكنة. 
* ترك مسافات محشوبة بين قُضبان السّكك الحديدية حتى لا يحدث التواء للقضبان الحديدية عند تمددها صيقًا. 


المواد جيّْدة التوصيل للحرارة - المواد رديئة التوصيل للحرارة 
مواد تسمح بسّريان الحرارة خلالها. مواد لا تسمح بسّريان الحرارة خلالها. 
البلاستيك - الخشب - الزجاج - الورق - 
الهواء - الصُّوف 
فل مقا كد لک کے ا کک 
والغلّايات 


١‏ الألومنيوم - الحديد - التّحاس - الذّتبق 


ه صناعة أدوات تحضير وعَرْق الطعام 

٠‏ صناعة مقبض المكواة الكهربية 

٠‏ الملابس الصّوفية الثقيلة والأغطية التّقيلة 
التى تُستخدم فى التدقئة فى فصل الشتاء 


صتاعة أوانى الصّهى والقّدُور والغلّايات 


أ جميعٌ المعادن ............................ التوصيل للحرارة. 
ب ........................ يُوصّل الحرارة أسرع من الألومنيوم. 


© من المواد جيّدة التوصيل الحرارى 
© من استخدامات المواد جيّدة التوصيل للحرارة . 
هك من المواد رديكة التوصيل الحرارى O‏ 
قا من استخدامات المواد رديئة التوصيل للحرارة ...ب و .... 
ضع علامة (”) أو () أمام كل عبارة. مع تصحيح العبارات غير الصحيحة: 
أ جميع المواد جيّدة التوصيل للحرارة. ) 
ب من المواد جيّدة التوصيل للحرارة الخشب. ) 
€ تُصنع أوانى الصّهى والغلّايات من البلاستيك. ) 
) 
) 


5| تُصنع مقابض أوانى الضَّهى والقُدُور من التّحاس. 
8 من المواد رديئة التوصيل للحرارة الآلومنيوم. 


- المواد جيّدة التوصيل للحرارة؛ والمواد رديتة التوصيل للحرارة. 


المواد جيدة التوصيل للحرارة المواد ردينة التوصيل للحرارة 


Qs 
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اكتب المفهوم العلمى: 

آ) مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. ) EEE‏ 
ب مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 9 

قارن بين: 


اسل اسل ص مسر سل 


تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


على الدرس الأول 


أولا: الأسئلة الموضوعية 


0 أكمل العبارات الآتية: 

anan -الحرارة هى صُورة من صُور‎ ١ 

۲ - درجة الحرارة عبارة عن مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى ... 
7 - تتتقل الحرارة من الجسم فى درجة الحرارة إلى الجسم 
٤‏ - المواد ...................... لا تسمح بِسّريان الحرارة خلالها. 


... ی جسم.(السويس ۲۰۱۹) 
.... فى درجة الحرارة. (الجيزة ١٠١٠؟)‏ 


o 


)٠٠٠١ (الشرقية‎ 


3 
14 
۸ 
۹ 


- تُستخدم المواد رديئة التوصيل للحرارة فى صناعة .. 
© اختر الإجابة الصحيحة: 

| کل مما نات سن الان کے ا سيل ا ار ا ا 

(السويس )٠١٠١‏ (الحديد والألومنيوم - الرّجاج والخشب - الألومنيوم والتّحاس - الرتبق والحديد) 


؟ - أسوع المعادن فى توصيل الحرارة: نميا (١:‏ (الحدي > الالومتيوء > النكان > الإعاص) 
١‏ تتام فى ستاعة مى المكواة الك اة ) ال ES N‏ 
:> 0 ا ا ا (الدقهلية )٠٠٠١‏ (الرّجاج - الهواء - الخشب - الرّثبق) 


6ل مۇر يساعدنا على التعبير عن مدى سُخونة أ بُرودة أي جسم هو: (الكتلة - الحرارة - درجة الحرارة - الوزن) ' 
" - عند تسخين المعادن فإنها: 

(تتمدّد وتزيد فى الحجم - تتمدّد وتقل فى الحجم - تنكمش وتزيد فى الحجم - لا تقأثّر) 
- تُستخدم الملابس الصُّوفية الثقيلة للمحافظة على: (حرارة الجسم - دفء الجو - بُرودة الجسم - بُرودة الجو) | 
۸ - تنتقل الحرارة من الجسم: (البارد إلى السَّاحْن - السَّاحْن إلى البارد - البارد ققط - البارد والسّاخن  )‏ | 
اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - ضورة من شور الطافة تنل عن الخ الأعلى فى ر س الا ةا ا ال ف 


درجة الحرارة. (قنا ۲۰۱۷) (... 
؟ - مؤش يساعدنا على التعبيو عن مدى شخونة أو برودة أى جسم : (البحيرة ۲۰۲۰) (- 


۳ - مواد تسمح بسّريان الحرارة خلالها. (الشرقية )٠٠٠۰‏ (.. 
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٠‏ 5 - مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

1 ه - أسرع المعاين فى توصيل الحرارة. 

ظ إ ‏ 7- غُنصر جِيّد التوصيل للحرارة» يُستخدم فى صُنع أواتى الطهى. 
© ضع علامة () أو 0): 


7 ادم ناو لت سن سن € 
1 ا ا ا ا 000 
ل اة مو الج لوال اال اا (مطروح ۲۰۱۹) ( ) 
: > 0 السواء رنيفة التو ا 0 
1 ه - الألومنيوم يوصّل الحرارة أسرع من التّحاس. 00 
ل e‏ ل (المنیا۲۰۱۷) ( ) 
ا ۷ - ترك مسافات بين قُضبان السّكك الحديدية حتى لا يحدث لها التواء عند تمدّدها. 07 
أ ۸ - تُستخدم الأغطية الثقيلة والملابس الصّوفية فى قصل الشتاء. )00 


صؤب ماتحته خط: 


e 5 5 0000‏ م 2 
١‏ - يُستخدم البلاستيك فى صناعة الغلايات المُستخدمة فى المنازل والمصانع. 


اللي وکا ا کے (الغربية /7010) 
٣‏ - المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة. (السويس ۳۰۲۰) 
٤‏ - يُعتبر الحديد أسرع المعاين توصيلًا للحرارة. (كفر الشيخ )507١‏ 


ه - عتد سَريان الحرارة خلال المعاين فإنها تنكمش. 

٦‏ - تُصنع أواتى الطَّهى من البلاستيك. بينما دُصتع مقابضها من الألومنيوم. 
١‏ - التّحاس من المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 

رتب المواد التالية من حيث سرعة توصيل الحرارة تنازليًا: 

(الألومتدوم ادير > التكاتن) 


اختر من العمود (ب) ما يناسب ما فى العمود (أ): 


ess 


ا (i)‏ (ب) 
١‏ - درجة الحرارة 1 ( ) مواد لا تسمح بسّريان الحرارة خلالها 
۲ - الحرارة ب ( ) مؤشّر يساعدنا على التعبير عن مدى سُخونة أو بُرودة الجسم 
* - المواد الموصلة للحرارة | ج ( ) صورة من صُور الضّاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة 
٤‏ - المواد رديئة التوصيل الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة 
للحرارة د ( ) مواد تسمح بِسَّريان الحرارة خلالها 
® ( ) تستخدم فى قياس درجة الحرارة 
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ب (î)‏ (ب) 

)ا ( ) يُستخدم فى صناعة أوانى الطّهى والغلّايات 
@ ( ) يُستخدم فى صناعة مقابض أوانِى الطّهى 

@ ( ) أسرع المعادن توصيلًا للحرارة 

٣‏ - اليلاستيك ف ( ) يُصنع من لوحين زجاجيين بينهما فراغ به هواء 


١‏ - التّحاس 


” - الصّلب المُقاوم للصّدأ 


يا: الأسئلة المقالية 


علل لما يأتى: 

٠‏ - ضرورة وجود مسافات بين قُضبان السّكك الحديدية. 

۲ - تُصنع أوانى الضّهى والقدور من الألومتيوم أو الصّلبٍ المُقاوم للصّدأً. (الغربية 300:؟) 
* شن ناض ادات لو عن العف ار ا (المنيا .؟) 
٤‏ - نشعر بالبرودة عند مُلامسة قطعة ثلج. ه - مُستخدم الملابس الصّوقية الثقيلة شتاءً. 


٦‏ - يُستخدم الهواء فى صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. 
۷ - الآلومنيوم من المواد جيّدة التوصيل للحرارة. 

ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 

١‏ - تلامس جسمين متساويين فى درجة الحرارة 


۲ - عدم ترك مسافات محسوية بين قُضيان السّكك الحديدية ٣‏ - مُلامسة كوب شای ساخن باليد 

اذكر وظيفة (أهمية) كلّ من: 

)707٠+ المواد جيّدة التوصيل للحرارة ” - المواد رديئة التوصيل للحرارة (الشرقية‎ - ١ 
)707٠ الأغطية الثقيلة والملابس الصّوفية (الغربية‎ - ٤ الصّلب المُقاوم للصّدأ‎ - ۲ 


ه - ترموس الشاى 

قارن بين: 

- المواد جيّدة التوصيل للحرارة والمواد رديئة التوصيل للحرارةء من حيث: 
(التعريف - الاستخدام - أمثلة) 


انظر إلى الشكل» ثم أجب: 


حرارة 
)تم توصيل الجسم ( أ) مع الجسم (ب). 
حدّد الجسم الساخن والجسم البارد. 
# عند مُلامسة الجسم (س) للجسم (ص) لُوحظ عدم انتقال الحرارة بينهما. رس (ص) 


قهذا يعنى أن ... 
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01 (إَ أكمل العبارات الآتية: 
١‏ - عند لمس قطعة الثلح اليد فان الحرارة تنتقل من .. 
بينما تُصنع مقابضها من 


۲ - تُصفع أوانى الطهى من 


ك6 


ا ٣‏ - المواد .................. .لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
ا ٤‏ - الرّتيق من المواد التوصيل للحرارة, بينعا الأجاح من الموان .......... التوصيل للحرارة. 
(@ ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 
أ ع ل ل م كن ٣‏ -إذا لم تُترك مسافات محسوبة بين قُضبان السّكك الحديدية 
O‏ آ) اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - طاقة تنتقل من جسم لآخربشرط اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين. ) 0 


۲ - مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
٣‏ - مؤشّر يساعدنا على التعبير عن مدى سُخونة أو بُرودة أى جسم. 


ا ٤‏ - مادة رديئة التوصيل للحرارة توجد بين الطبقتين العازلتين بترموس الشاى. ) E‏ 
0 نََ) اذكر استخدام کل من: 
١ 0‏ - الصّلب المُقاوم للصّدأ ۲ - الملابس الصّوقية شتاءًٌ 
: :2 18 0-35 
© أ | اختر الإجابة الصحيحة: 
ا ١‏ - تُصنع يد المكواة الكهربية من: (الألومنيوم - الرجاج - البلاستيك - الحديد) 
ا يل رار (الالمتوم الناي الاب 7 ال شاض) 
٣‏ - كل ما يلى من المواد رديئة التوصيل للحرارة عدا: (الخشب - الهواء - الّجاج - الرّثبق) 


٤‏ - تُستخدم لقياس درجة الحرارة أجهزة معينةء هى: 
(الميزان الحسّاس - الترمومترات - الميزان ذى الكِقّتين - المخبار المدرّج) 
تب علل لما يأتص: 


: التحاس من الموان جيّدة التوصيل الحرارة.‎ - ١ 
تُصنع النوافذ الزجاجية فى البلدان الباردة من لوحين من الزّجاج بينهما هواء. ا‎ - ۲ 
:)×( ا ضع علامة ( ” ) أو‎ 


00) يُعتبر الحديد ردىء التوصيل للحرارة.‎ - ١ 
( 1 الهواء يسمح بمرور الحرارة خلاله.‎ - ۲ 
(00 
00 


- تنكمش المعادن عند مرور الحرارة حلالهاء‎ - ٣ 
5ُستخدم الحرارة فى تحضير الأغذية وصناعة الرُّجاجٍ والورّق. م‎ - ٤ 
١-3 ب" قارن بين الحرارة ودرجة الحرارة.‎ 
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قياس درجة الحرارة 


فى نهاية الدرس ينبغى أن يكون التلميذ قادرًا على أن: 
® يُقارن بين الترمومتر الصّبى والمئوى؛ من حيث الاستخدام. 
يقدّر أهمية الترمومترات فى حياتنا اليومية. 
مفاهيم الدرس: 
© الترمومتر 
@ الترمومتر الظبی 
© الترمومتر المنوسى 


العلوم - للصف السادس الايتدائي - الفصل الدراسى الأول 06 


o. 


الدرس الثانى: قياس درجة الحرارة 


تعلّمنا فى الدرس السابق أن للحرارة استخدامات كثيرة قى حياتناء ونظرًا لهذا فإن قياس درجة الحرارة مهم جدًا 
فى حياتنا اليومية» حيث: 


يساعدنا على الاطمئنان على 
الحالة الصحيّة لأجسامنا.  ٠.‏ 


1 كبير بدرجة حرارة الجو. 


¦ أهمية قياس؛ 
/ درجة الحرارة ‏ 


٠ 5‏ تساعدنا حاسة 03 


7 


ولقياس درجة الحرارة بدقة 


تحتاج العديد من الصناعات 
الغذانية درجة حرارة معينة. 


Sue‏ 3 يُمكن الاعتماد على حاسّة اللّمس فى تقدير درجة الحرارة. 
“٠‏ ع لاثما وسيلة غير دقيقة فى قياس درجة الحرارة وتتأئّر بالعوامل الجوية. 


سد مه سد سی س رت یی 


الوحدة الثانية: (الطاقة الحرارية) .هه 


٠‏ لتعرّف الفكرة العلمية لطريقة عمل الترمومترات نقوم بإجراء التّشاط التالى: 


الأدوات: رُجاجة بلاستيكية - كحول إيثيلى - ماء - ماصّة - صَلصال - لون أحمر - مقص - أقلام 
فلوماستر مُلونة (أسود» أحمرء أزرق) - ورقة مقوّاة - إناء به ماء ساخن - إناء به ماء متلّج 


تعر محم 
٤ 56‏ 


(0 املا الزجاجة بكميتين مُتساويتين من الماء والكحول 


الإيثيلى. 


3 ماصة يوون 
(؟) أضف بضع قطرات من اللون الأحمر مع التّقليب. علامة ملونة | |4 تيوت مستوى | 
©) ضع الماصّة فى الزجاجة بحيث لا تلمس قاع الرُجاجة. صلصال الساشل فى | 
©) استخدم الصّلصال فى تثبيت الماصّة وغلق فُوّهة الزجاجة. اا د 
0 فص الورقة المقواة شقينء ثم ثبّت الماصة عبر هذين eS‏ العلامة الملوّنة ا 
الشقين؛ كما هو موضح فى الشكل. ا 


(5) حدّد مستوى السائل فى الماصّة باستخدام قلم التلوين الأسود. 


| 


0 ضع الزجاجة فى إناء الماء الساخنء ثم لاحظ ما يحدث 
لمستوى السائل فى الماصة وحدده باستخدام قلم التلوين 
لكر 


۾ ارتفاع مستوى | 
السائل فى الماصّة 


4) ضع الزجاجة فى إناء الماء المثلجء ثم لاحظ ما يحدث 
ضع الزجاجة قى ! لمثلج» ثم ي 


۾ انخفاض مستوى ا 
لمستوى السائل فى الماصةء وحدده باستخدام قلم التلوين | السائل فى الماكة 


٠‏ الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغيّر حجم السائل الموجود به مع تغيّر درجة الحرارة, 
حيث يتمدد السائل بالحرارةء وينكمش بالبرودة. 
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الدرس الثانص: قياس 252559552527255 ش52 ص 
(©) نوجد نوعان من الترمومترات 


7 أنبوية 
٠ :‏ أنبوية زجاجية شقافة يوجد زجاجية 
< | أنبوبة زجاجية سميكة ري سميكة 
٠ 0‏ أنبوبة ضيّقة مُغلقة من أحد طرفيهاء والطرف 
07 نبوبة شعرية ا 
2 أنبوبة شعرية الآخر يتصل بمستودع يتج يتجمّع به الزئبق. ا 
٠ 5‏ يُوجد فى الأنبوبة الشّعرية 
د 0 عدم 
: ٠يُصنع‏ من الزجاج. ٠‏ يتجمّع به الزتيق. 
رع مستودع الزثبق 1 اختناق 
٠‏ تدريج الترمومتر الطّبى يبدأ من درجة حرارة 
>0 التدريج © درجة سيليزية إلى ٤٠١‏ درجة سيليزية. ‏ ساج 


فة 


٠١ +‏ كل درجة مُقسّمة إلى عشرة أجزاء. 


ئرج فوق مإستودع الزئيق اختناق فى الأنبوبة الشعرية. 


ع ليمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المُستودع؛ حتى نتمكّن من تسجيل القراءة بسهولة. 


الترمومتر الطب ل 


جهاز يُستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان. " 
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الوحدة الثانية: (الطاقة الحرارية) . .هه 


©) طريقة استخدام الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان 


٠‏ عند قياس درجة حرارة الجسم يجب اتّباع الآتى: 
٠ | 0‏ طهر الترمومتر بوضعه فى الكحول الإيثيلى؛ وذلك للقضاء على الميكروبات. 0 
إيثيلى 
1 قطعة قطن : 
< م ٠‏ جفف الترمومتر جيدًا من الكحول بقطعة قطن طبّى. o‏ 


٠ 3‏ رج الترمومتر جيدًا قبل استخدامه. 3© چ 
حتى يعود الزثبق إلى المستودع. TS‏ 

E>‏ © ضح الترمرمتر أسفل اللسان لمدة دقيقة واعة. 

٠ © <‏ أخرج الترمومتر من الفم؛ ثم سجّل قراءة تدريج الترمومتر المُحاذية لسطح الزثبق. 


> ٠ه‏ طهّر الترمومتر باستخدام الكحول» ثم ضغه فى العُلبة الخاصّة به. 


٠‏ مما سبق نستنتج أن: 
5 
٠‏ الترمومتر الطبى يُُستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان. 


٠‏ درجة حرارة الجسم تتحدّد من خلال تحديد الرقم الذى يتوقف عنده مستوى سطح الزتبق بالترمومتر. 
a‏ 5 لا يُطهّر الترمومتر الطبى بوضعه فى ماء مَغْلى. 
لأن درجة حرارة الماء المغلى تكون أعلى من ٤١‏ درجة سيليزية؛ مما يؤدى إلى تمدّد الزكيق 
وضغطه بشدة على الأنبوية الشّعرية فينكسر الترمومتر. 


Ww‏ * يجب عدم الضغط على الترمومتر الطبّى بأسنانك بقوة. 


حتى لا ينكسرء فينسكب ما به من زئبق سامٌّ فی الفم؛ مما يؤدى إلى حدوث تسمُم. 


العلوم - للصف السادس الابتدائص - الفصل الدراسى الأول 4 


دوفن القان: قهاننن درجة الحرازة 6ب 7 ”<< <ب 772777 << 


الترمومتر الرقمى: 
٠‏ يُوجد بعض الترمومترات الرفمية الحديثة والتى تُظْهِر درجة حرارة الجسم رقّميًا. 

٠‏ مُستخدم هذه الترمومترات لقياس درجة حرارة الأطفال خاصّة. 

- هذا الترمومتر أسهل الأنواع فى الاستخدام؛ حيث إنه يعتمد -فقط- على قراءة الأرقام التى تَظهر على الشّاشة. 
» يبدأ الترمومتر بالعدٌ إلى أن يصدّر منه صوتٌ صفيرء عندها يُعبّر الرقُم الظاهر على الشّاشة عن درجة الحرارة. 


أ - اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
© درجة حرارة جسم الإنسان السليم تساوى 
© السائل المُستخدم فى صناعة الترمومتر الطبِّى هو: (الرّيت - الماء - الزتبق - الكحول) 
© الفكرة الأساسة لحمل الترمومتر هى فر 7 المودود به مع تغير درجة الكرارة. 

(حجم الغاز - كتلة السائل - حجم السائل - كتلة الغاز) 


...... سيليزية. E O‏ رم 


ب - اكتب المصطلح العلمى: 
© أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة الإنسان. e‏ 
@ جهاز يُستخدم فى قياس درجة الحرارة. ) E‏ 
ج - علل: 


® يُوجد اختناق فوق مستودع الزتبق فى الأنبوبة الشّعرية للترمومتر الطبى. 
® لا يُطَمّر الترمومتر الطبى بوضعه فى ماء مَعْلِى. 
د - انظر إلى الشكل الذي أمامك. ثم أجب: 
© اكتب البيانات على الرّسم: 


ب دعس معد کرک کی 


الوحدة الثانية: (الطاقة الحرارية) 


8 
٠‏ يتركب الترمومتر المتوى من: أنبوبة زجاجية م 
سميكة 


1 ا اس 
١ <‏ أنبوبة (جاجية سميكة © ا و 


2 


٠ O‏ أنبوية ضيقة مُغلقة من أحدّ طرفيهاء والطرف الك 
e Î E‏ من أحد طرفيهاء والطرف الآخر 
9 يتُّصل بمُستودع الزتبق (لا يوجد بها اختناق). 


3 5 أنبوبة شّعرية 
٠ 7‏ يُصنع من الزجاج. ٠‏ يتصل بالأنبوية الشّعرية. 
2 تودع الزقبق تصنع من الزجاج. ٠‏ يتصل بالأنبوبة الشعرية 
٠‏ يتجمّع به الزئبق. 
٠ 0 RE‏ تدريج الترمومتر المتوى يبدأ من درجة حرارة صفر” سيليزية 


(درجة تجمّد الماء) إلى درجة حرارة ٠١٠٠‏ سيليزية (درجة غليان الماء). 


مستودع الزئبق 


٠ |‏ صمّم العالم السويدى « إندريس سيليزيوس» التدريج السيليزى عام ٠۷١١‏ م. 
٠ |‏ اعتبر فيه درجة انصهار الجليد هى (الصفر)» ودرجة غليان الماء هى .)٠٠١(‏ 
ر ٠‏ قم المسافة بينهما إلى ٠٠١‏ قسم متساوء كل قسم يُعادل درجة واحدة سيليزية. 
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الدرس الثانى: قياس درجة الحرارة ب ڪڪ ڪڪ 


8 الزئبق 
8 
عي کی المستترفة فى کل ا ای الك ا 


©) لهاذا يُفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات؟ 


-٤‏ مادة 
منتظمة التمدّد 
تُعطِى تقديرًا دقيقًا 
لدرجة الحرارة 


-١‏ معدن 


سائل. فضى اللون 0- يُعطِى مدى 
يُمكن رؤيته بسهولة واسعًا لقياس درجة 


من خلال وجاج الحرارة 


الترمومتر 


يُعطِى الزئيق مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. 
لأ الزتبق يبقى سائلًا بين درجتى حرارة (-۲۹ سيليزية و ٠٠۷‏ سيليزية). 
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الوحدة الثانية: (الطاقة الحرارية) 


ترمومتر المثوى فى قياس درجة حرارة السوائل 


قياس درجة حرارة السوائل 
الأدوات: ترمومتر مئوى - كوب به شای ساخن - كوب به مياه غازية باردة - كوب يه ماء فاتر (دافئ) 


() ضع الترمومتر فى كوب الشاى ال اخن. | 
كلدو کے کت ايسان لے کے 
الترمومتر. ثم سجّل درجة الحرارة. | 


ا أ 
۾ يُشير تدريج الترمومتر 


إلى 8٠١‏ درجة سيليزية. 


() كرّر الخطوة السابقة بوضع الترمومتر فى 
كوب الماء الفاتر (الدافئ)» ثم سجّل درجة 
الحرارة. 


> يُشير تدريج الترمومتر | 
إلى ٠١‏ درجة سيليزية. 


ا ۾ يشير تدريج الترمومتر 


0 كرّر نفس الخطوة بوضع الترمومتر فى كوب 
| المياه الغازية الباردة ثم شجّل درجة الحرارة. 


٠‏ الترمومتر المتوى يُستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل. 
٠ |‏ درجة حرارة السائل تُغادل قراءة التدريج الذى يتوقف عنده مستوى سطح الز: 


» عند قراءة درجة الحرارة يجب وضع الترمومدر يشكل راسي وان 
ا يكون اتّجاه النظر عموديًا على الترمومتر؛ حتى يتمَّ تسجيل درجة . 
الحرارة بطريقة صحيحة. 
8 


0 


ذهب التلاميذ إلى المعمل مع المعلَّم لإجراء تجربة عن اس تخدام الترمومتر المتوى» وأثناء ذلك أمسك أحد التلاميذ 
بالترمومترء وأراد الضغط عليه بأسنانه؛ قإذ بالمعلم يأخذ منه الترمومترء ويطلب منه ألا يفعل ذلك مرّة أخرى. 
- وصح سبب منع المعلم التلميذ أن يضغط على الترمومتر بأستانه. 
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قياس درجة الحرارة 


الترمومتر | أداة (جهاز) يُستخدم لقياس درجة الحرارة. .| ا 


* الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغيّر حجم السائل (الزئبق) الموجود به» مع تغيٌّر درجة الحرارة. 
* تُعتبر حاسّة اللمس وسيلة غير دقيقة لقياس درجة حرارة الإنسان. 
أنواع الترمومترات 


الطبى ۲ - الترمومتر المئوى 


٠١‏ - الد 


* يُستخدم الكحول الإيثيلى لتطهير الترمومتر الطبى قبل ويعد الاستخدام. 
* تُستخدم الترمومترات الرفمية الحديثة لقياس درجة حرارة الأطفال. 

* أقل درجة على تدريج الترمومتر المتوى هى صفر* سيليزية (درجة تجمّد الماء). 

* أعلى درجة على تدريج الترمومتر المتوى هى ”٠٠١‏ سيليزية (درجة غلّيان الماء). 

٠‏ مُميزات الزئبق: سائل فضى اللون - لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشّعرية - يُعطى مدى واسعًا لقياس درجة 
الحرارة (يبقى سائلًا بين درجتى حرارة -74* سيليزية و761* سيليزية) - جِيّد التوصيل للحرارة - مادة مُنتظمة 
الك 


9 أنبوبة زجاجية سميكة, يُوجد بداخلهاأنبوبة | أنبوبة زجاجية سميكةء يوجد بداخلها أنبوبة 

التر شّعرية تتصل بمستودع يُوجد فيه الزئبق.| شّعرية تتصل بمستودع يوجد فيه الزئبق. 

التدريج يبدأ من ٠١‏ سيليزية إلى °٤١‏ سيليزية. | يبدأ من صفر* سيليزية إلى "٠٠١‏ سيليزية. 

3 ¬ 2 س ١‏ ج 
الاختناق يُوجد اختناق | لا يُوجد اختناق 
ل سبحب ا 

المستخدم الزثبق ق 
الاستخدام قياس درجة حرارة جسم الإنسان 2 | قياس درجة حرارة السّوائل 
اتا ا 


أكمل العبارات التالية: 
أ تدريج الترمومتر الطّبى يبدأ من درجة حرارة 


ب يُوحَّد اختناق فى الترمومت ......... 


© يُوحّد نوعان من الترمومترات هما ...ب... 


و يتجمّد الماء عند درجة حرارة 
ضع علامة (⁄) أو (×) أمام كل عبارة. مع تصحيح العبارات الخطأ: 
أ يُستخدم الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان. ) ) 


0 


تدريج الترمومتر الطّبى يبدأ من الصفر حتى ٠٠١‏ درجة سيليزية. 00 


€ يُستخدم الترمومتر الطّبى فى قياس درجة حرارة السّوائل. )00( 


ا يُوجَد فى الترمومتر المثوى اختناق فوق مُستودع السّائل. 00 


© السّائل المُستخدم فى الترمومتر الطبى هو الماء: )00( 


اكتب المفهوم العلمص: 


أ أداة تُستخدم قى قياس درجة حرارة المواد السّائلة. لدعم 
نبا أداة تُستخدم قى قياس درجة حرارة جسم الإنسان. C2‏ 
ج السّائل المُستخدم فى صناعة الترمومترات. ) e‏ 
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تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


علص الدرس الثاننى 


أولا: الأسئلة الموضو 


أكمل العبارات الأتية: 


)۲۰۲۰ فكرة عمل الترمومتر هی تغٌّر .. السّائل مع تغيّر درجة الحرارة. (القاهرة‎ - ١ 
من أنواع الترمومترات‎ - ۲ 
)۲٠٠۷ يتجمّد الماء عند درجة حرارة درجة سيليزيةء ويغلى عند درجة سيليزية. (الإسكندرية‎ - ٣ 


٤‏ - الأجهزة التى تُستخدم فى قياس درجات الحرارة هى 


© - يُستخدم الترمومتر الطّبى فى قياس ...................... جسم الإنسانء وتدريجه يبدأ من ۴١‏ درجة سيليزية إلى 


)7١14 (الإسماعيلية‎ 


5- يُستخدم الترمومتر المكوى فى قياس ...... 


۷ - تدريج الترمومتر المئوى يبدأ من درجة حرارة .. درجة سيليزية إلى ٠٠١‏ درجة سيليزية. 
اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - أقل درجة فى تدريج الترمومتر المئوى تمكّل درجة تجمٌّد: 
(القاهرة )٠١٠۷‏ (الزيت - الكحول - الرثبق - الماء) 


٣‏ - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغيّر مع تغيُّر درجة الحرارة. 


(القاهرة )۲٠٠١‏ (حجم الغاز - حجم السّائل - كتلة السّائل - كتلة الغاز) 
۳ - يحتوى مُستودع الترمومتر الطبى على: (زيت - كحول - زئبق - ماء) 
:5 - يبدأ تدريج الترمومتر المئوى من ... 


يق الرقيق شاقكة ون 2 111 0007777 ا 


( > > ت ت )> تھ 


5 - تدريج الترمومتر الطّبى ينتهى عند سيليزية: )°0 (60-E PTV‏ 
۷ - درجة حرارة جسم الإنسان السليم ..................... درجة سيليزية. (الفيوم ۲۰۲۰) (۳۹ - ۳۷ - (٤۲ - ٣١‏ 
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6 اكتب المصطلح العلمى: 
١ :‏ - جهاز يُستخدم لقياس درجة الحرارة. (الجيزة )۲١۱۷‏ (......... ( 
أ ۲ - ترمومتر تدريجه يبدا من ۲٣‏ حتي ٤۴‏ درجة سيليزية. (أسوان ۲۰۲۰) ( (sss.‏ 
٣‏ - جهاز يُستخدم لقياس درچة حرارة الهاء. رر جه رار الماى (الشويس 9١1-؟)‏ ( 3 ( 
؟ ٤‏ التاق المستضم فى تطوير الترعومتر الطبى. (القاهرة ۲۰۲۰) (.....-) 
ه - المادة الترمومترية المُستخدّمة فى .كل من الترمومتر الطّبى والترمومتر المثوى. J‏ 02 
© ضع علامة (⁄) أو 0): 
١ :‏ - الكحول الإيثيلى هى الشّائل المشخدم في الترموستر الطبى. (القاهرة (0607٠0‏ ) 
أ ۲ - يُستخدم الترمومتر المئوى لقياس درجة حرارة جسم الإنسان (الإسكندرية )٠٠٠٠‏ ( ) 
أ ٣‏ - يحتوى الترمومتر الطّبى على اخكناق. (الشرقية 015؟) ( ) 
ا ٤‏ - تدريج الترمومتر الطّبى يبدأ من صفر" إلى 1٠١‏ * سيليئية. مسرن يه (أسوان - القليوبية 1015) ( ) 
: ه - أعلى درجة حرارة فى الترمومتر المثوى تمل دي ر 00 
0 صؤب ما تحته خط: 
| ١-الشائل‏ المُستخدّم فى صناعة الترمومترات هو الماه. الرمومتراتَ هو الاد ( ويف ۹ 
اي - تدريج التزمومتر الطبى بيدا من ٠۶‏ ° سيليزية إلى "٠٠١‏ سيليؤية. ص صر نے 
ا ٣‏ - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغيّر كثافة السّائل الموجود به مع تغيّر درجة الحرارة. 
ا ٤‏ - يُوجّد اختناق بين المُستودع وبداية الأنبوبة الشّعرية فى الترمومتر المئوى. (الغربية )٠٠٠٠١‏ 


٥‏ - أعلى درجة فى الترهومتر المكوى هى هرجة تجمّد الماء. 


© علل لما یأتی: 
١‏ - لا يُمكن الاعتماد على حاسّة اللمس فى قياس درجة الحرارة. 


۲ - يُوجَد اختناق فى الأنبوبة الشّعرية أعلى مُستودع الرُثبق فى الترمومتر الطبى. (الغربية )٠٠۲١‏ 
* - يُستخدم الرّكبق فى صناعة الترمومترات. (القيوم 5018) 
22 2 الت موعت الطرى E‏ 

)۲۰۲۰ الرّثبق يُعطِى مدى واسمًا لقياس درجات الحرارة. (أسوان‎ - ٠ 


٦‏ - لا يُطهّر الترمومتر الحلّبى يوضعه فى مام مغلى. 

۷- يجب عدم الضغط على الترمومتر الطبى پأسنانك بقوة. !لمر موس الطلى سا 0 
۸ - تدريج الترمومتر الطبى يتراموج بين ١‏ و4 درجة سيليزية. 

4 -لا يُستخدم الترمومتر الطّبى لقياس درحة غليان الماء. (السويس )۲١۱۹‏ 
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ا ا 


(۷) ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 
١‏ - وضع الترمومتر الطّبى فى ماء يغلِى. (قنا ۲-۲۰) 


/ 


Qs‏ دي 


)؟١‎ 7٠١ (القاهرة‎ 


۲ - كسْر مُستودع الترمومتر وانسكاب ما به من زئبق فى قم الشخص الذى يستخدمه. (الغربية )٠٠۲۰‏ 


۲ - الترمومتر الطبى 


٣‏ - الترمومتر المكوى ٠٠‏ (الشرقية ..؟) ٤‏ - الكحول الإيثيلى 


© الاختتان المو جو بالترمومتر الطبى (دمياط ۲۰۱۷( 


قارن بين: (القاهرة ۲۰۲۰) 


أجب عن الأسئلة التالية: 
-١‏ انظر إلى الشكل )١(‏ ثم أجب: (قنا ۲۰۲۰) 


ا يُستخدم فی قياس درجة حرارة ....... 

ا سبب وجود الاختناق فى الأنبوية الشّعرية ل 220202020202020 | شی 
د السّائل المُستخدّم فى تطهيره 5 

هھ يبدأ تدريجه من ............... درجة سيليزية» وينتهى ب ............... درجة سيليزية. 


)٠٠۲۰ أكمل البيانات على الرّسم فص الشكل (2): (الجيزة‎ - ٣ 


0 - 1 

ب الشكل يشير إلى 

€ يُستخدم هذا الجھاز فى .ببب.... 

د يبدأ تدريج هذا الجهاز من 0200020-00 ويتتهى عن ----20. رجه سيليزية: 
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اختبار سلاج التلميذ 


علص الدرس الثاناى 


© al 
5 أ اکر سس ل لكي زاك ويم و لكاي کی فريك ا‎ 


۲ - من أنواع الترمومترات ىب.. 
7 الفكؤة الي امل لوي جي 
٤‏ - تدريج الترمومتر الطّبى يبدأ من درجة حرارة 
ب 'اكتث وظيفة كلّ من: ١‏ - الرّثبق فى الترمومترات " - الترمومتر المئوى 
© أ اكتب المصطلح العلمى: 
أ -١‏ تركيب يُوجّد قى الأنبوبة الشّعرية قوق مُستودع الرّثبق فى الترمومتر الطّبى. 
۲ - ترمومتر يبدأ بدرجة تجمّد الماء» وينتهى بدرجة غليان الماء. 


٣‏ - الترمومتر الأتسب لقياس درجة حرارة الإنسان. 

٤‏ - سائل فضى اللون يُمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومتر. 
ب ماذا يحدث عند؟: 

١‏ - الضغط على الترمومتر الطبى بأسنانك بقوة ۲ - وضع الترمومتر الطبى فى ماء مغلى 
© أ اختر الإجابة الصحيحة: 


0 


x كل مما يلى يدخل فى تركيب الترمومتر المئوی ما عدا:‎ - ١ 

GE E e e N as E) 
GOTE EY) E ا ار ن الشلدم‎ 
على الو‎ ٠ ا الا ةغل ا رید الطبى س أن كن تاهالا‎ 2 2 7 


(رأسيًا - أفقيًا - عموديًا - موازيًا) 
٤‏ - الأنبوبة الشّعرية المُستخدّمة فى الترمومتر تكون: 
(ضيّقة ومُعتمة - واسعة وشفافة - ضيّقة وشفافة - واسعة ومعتمة) 
ب علل: ١‏ - يجب َج الترمومتر الطّبى قبل الاستخدام. ۲ -لا يُعتمّد على حاسّة اللمس فى تقدير درجة الحرارة. 
أ ضع علامة ( كل ) أو (×): 


-١ |‏ ببقى الرتبق سائلا بين درجتى حرارة (-505) سيليزية و )۲١۷(‏ سيليزية. E‏ 
0 ۲ - يجب تطهير الترمومتر الطبى قبل وبعد استخدامه. 00 
۽ ا یالت لی يناسن صد إلى ١١١‏ لرجة متوية 0 
ا : - فى تدريج الترمومتر الطبى تقسم كل درجة إلى ١١‏ جوا 05 
١‏ ب انظر إلى الشكلء ثم أجب: و سا 

1 ال ا‎ 7 
E Om e ees e NE LE 


4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول‎ E E 


esses RQ 


علص الوحدة الثانية 


أكمل العبارات التالية: 
أ تُقاس درجة الحرارة باستخدام E‏ 
ب يُستخدم ............... فى قياس درجة حرارة السّوائل المُختلفةء بينما يُستخدم .................. قى قياس درجة حرارة 


جسم الإنسان. 

ج من المواد جيّدة التوصيل للحرارة 
د من المواد رديئة التوصيل للحرارة 
اكتب المصطلح العلمى الذي تدل عليه العيارات التالية: 
أ جهاز يُستخدم فى قياس درجات الحرارة. 

ب المواد التى تسمح بسّريان الحرارة خلالها. 

ج المواد التى لا تسمح بسّريان الحرارة'خلالها. 
اكتب أهم استخدامات المواد جيّدة التوصيل للحرارة» والمواد رديئة التوصيل للحرارة. 
الدوان ا ا 20 


أكمل الجداول التالية بما يثّفق مع وجه المقارنة: 


أ | وجه المُقارنة الترمومتر الظبى الترمومتر المنوى 
الاسقخدام N ET‏ 


ey التركيب‎ 


الشائل المستخدم م ل ا أ 9بزربب O‏ 


ETN التدريج‎ 


“لا اند ا 


(ه) ضغ غلامة () أو () أمام كل عبارة مما يلى, مع تصحيح العبارات الخطاً: 


© تستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة الشواكل الخخطفة. )€ 
' اب تدريج الترمومتر المتوى يبدأ من ٠١‏ حتى ٤١‏ درجة مئوية. 5غ 


ج من المواد رديئة التوصيل للحرارة الألومنيوم. 60 
ا من المواد حبّدة التوصيل للحرارة الخشب. 00 
اكتب تفسيرًا علميًا لكل مما يأتى: 


أ يُستخدم الرّئبق فى الترمومترات. 
8 8 
ب تُصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البلاستيك. 


©) تُصنع أوانى الطَّهُى من الألومنيوم أو الصّلب المُقاوم للصّداً: 


د يُوجد اختناق بالترمومتر الطبى. 


سا ا سح اس سس ساح لقي) جاع ع حا سا سا ا اا ا ا ا اا ا ا ع 
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EA OES سك ا ا را روم‎ ES 


١‏ - المواد جيّدة التوصيل للحرارة هى مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها مثل 
۲ - الحرارة هى صورة من صُور 
٣‏ - المواد رديئة التوصيل للحرارة هى مواد در امار ل ss‏ 
1 هى المؤشر الذى يُساعدنا على التعبير عن مدى برودة: أو سّخونة الجسم. 
5 - أسرع المعاين توصيلًا للحرارة هو ... 
> - فى البلاد الباردة تُصنع النوافذ الزجاجية من 


۷ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغيّر 

۸ - يُستخدم الترمومتر فى قياس درجة حرارة الإنسان. ْ (المنيا )٠٠۲١‏ 

5 - مکل آقل درجة حرارة فى الترمومتر المتوى درجة 

٠‏ ' - يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة ................. سيليزيةء وينتهى عند درجة حرارة سيليزية: 
(مطروح ۲۰۲۰) 


داخل الأنبوبة الزجاجية الشّغافة فى الترمومتر. 
۲ - يُستخدم الصّلب المُقاوم للصّدأ فى صناعة ... 


' 
١‏ - تُوجد أنبوبة 


۳ - تُصنع مقابض أوانى الطَّهى من . e‏ 
١‏ - تنقسم المواد من حيث توصيلها للحرارة إلى مواد . ومواد . 
١‏ - البلاستيك من المواد رديئة التوصيل للحرارةء ويُستخدم فى صذاعة 
بالترمومتر الطّبى يقيس درجة حرارة الإنسان. 


)٠٠۲١ (الشرقية‎ 


7- الحدٌ الذى يقف عنده .. 


.... فى صناعة الترمومترات» بينما يُستخدم ................. فى تطهير الترمومتر الملّبى. 
- درجة حرارة صفر سيليزية تُقابل .................. فهرنهايت. 
۹ -الدّرجة السيليزية هى وحدة قياس سي 202020202032000 (الإسكتدرية 8.0.) 


E يُوجِد اختناق فى الترمومتر ... لالص‎ - ٠ 


لاحب ا ای د لصي اک 
كا ا ا 


© E 


* - فكرة عمل الترمومتر تعتمد على تغيّر .................. مع تخر درجة الحرارة. (المتيا )٠٠۲۰‏ 

(حجم الغاز - حجم الشاكل - كتلة السا - كثافة السّائل) 
٤‏ - من المواد ردِيئة التوصيل للحرارة: (الألومنيوم - الحديد - الخشب - التُحاس) 
ه - تُصنع مقايض المكواة من: (البلاستيك > التحاس - الالومتو - الكدي) 
1 - کل مما لى من خواص الرّكدق كمادة ترهومترية. ما عدا اكه: 


(مادة مُنتظمة التمدّد - جيّد التوصيل للحرارة - يُعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة - 
لا يلتصق بجُدران الأنبوبة الشّعرية) 


۷ - من المواد التى تُوصّل الحرارة بطريقة جيّدة: (الدقهلية )۲١٠۷‏ (البلاستيك - الهواء - الخشب - الرّثبق) 
۸ - معدن سائل فصى اللون: (الحديد - الشُحاس - الرّئيق - الكحول) 
۹ (2 صقر - 00 80) 
٠‏ - يحتوى مُستودع الترمومتر الطّبى على: (بروم - كحول - زئبق - ماء) 
١١‏ - بيقى الزخيق سائلا بين درجت حرارة ............. درحة سبليزية. 

([-55:/ا70]-[51]: -لاه؟ ] -[ صفر: ° ۱° ] - [ 9۷:۳۹ [( 
؟١‏ - الشاكل المُستخدم فى تطهير الترمومتر الى هو: (الرئبق - الكحول الإيثيلى - الماء - الكيروسين) 


۳ - درجة حرارة جسم الإنسان السليم صحيًا سيليزية. (القليوبية ۰۲۰) (°۳۷- °۳۹ - °۳ - (٤۲‏ 
٤‏ - عند مُلاامسة يدك لقطعة ثلج تشعر بالبرودة بسبب انتقال الحرارة: 
(من يدك إلى قطعة الثلج - من قطعة الثلج إلى يدك - من قطعة الثلج إلى الهواء - من الهواء إلى قطعة الثلج) 


| مبموعة رت 00 


)0) الألومنيوم يوصّل الحرارة أسرع من الحديد.‎ - ١ 
(0) يُشترط لانتقال الحرارة بين جسمين وجود اختلاف فى درجة الحرارة.‎ - ۲ 
(3 يُستخدم الترمومتر الرقمى لقياس درجة حرارة الإنسان.‎ - ٣ 
2) يسمح الخشب بسّريان الحرارة خلاله.‎ - ٤ 
) (5. ه - جميع المواد جيّدة التوصيل للحرارة. (قنا‎ 
o سيليزية حتى 41" سيليزية:‎ ۳١ تدويج الترمومتر الطّبى ييدا من‎ - 1 
(0) السّائل المُستخدّم فى صناعة الترمومتر المئوى هو الرّئبق.‎ - ۷ 
) ( )۳۰۱۹ تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. (المثیا‎ - ۸ 
) ()٠٠٠١ الرّتبق يُعطِى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة. (الشرقية‎ - ٩ 
00 يجب رج وتطهير الترمومتر الطّبى قبل استخدامه.‎ - ٠ 
2 درجة انصهار الثلج هى صفر" سيليزية.‎ -١ 
0200 NE ES E A > 
تُزْوّد أوانى الصّهى بمقابض من البلاستيك. آم‎ - ۳ 
) ) سيليزية.‎ "٠٠١ تدريج الترمومتر المئوى يبد من صفر إلى‎ - ٤ 
627 الهواء مادة رديئة التوصيل للحرارة.‎ - 6 
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تبر الحديد أصر ع المعاين توصي للحرارة. 
۲ - تُصنع أوانى الصَّهى من الخشب. 

* - من المواد حيّدة التوصيل للحرارة البلاستيك. 

> - يملا مستودع الترمومتر الطبى بالككول الإينيلى: 


جه 


3 - فى الترمومتر الطّبى كل درجة مُقسّمة إلى خمسة أجزاء. 


1 - يُستخدم الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان. 

۷ - درجة توصيل الحديد للحرارة تُساوى درجة توصيل الألومنيوم للحرارة. 
۸ - درجة حرارة جسم الإنسان اا اسايق 0 درجة سيليزية. 

5 - تدريج الترمومتر المئوى بين ٤١‏ و ٠‏ درجة سيليزية. 

٠‏ - يُستخدم الهواء فى صناعة الغليات المُستخدّمة فى المنازل والمصائع: 

١‏ - تدريج الترمومتر الطّبى يبدا من ١‏ سيليزية إلى ٠‏ 5” سيليزية. 

۲ - الألومنيوم من المعاين التى لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 

٠ من المواد منتظمة التمدّد الماء.‎ - ١+ 


AE e 0‏ 0000006 0 
ه١1‏ - يُوجد فى الترمومتر المئوى اختناق فوق مُستودع الزئبق. 
15 - المعاين المختلفة تنقّل الحرارة بدرجات واحدة. 


اكتب المصطلح ١‏ 


o-- 


- مؤشّر يساعدنا على التعبير عن مدى سُخونة أو برودة الأجسام. 


~n «4 4 


- المواد التى تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
- المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 


5 TE e el 
أداة تستكدم فى فياس در جه الخرارة.‎ > 


3 


5 


OK E‏ حي ينا 


- ترمومتر يُفضّل استخدامه لقياس درجة حرارة جسم الآطفال. 
ةقان در ا ار 

١‏ - أسرع المعاين توصيلًا للحرارة. 

٠١‏ -نادة تمتخ فى تطهير التر ممت الطبى؛ 

ا دوا کہ فى صتا ارا اله 

٤‏ - المواد المُستخدّمة فى صناعة مقابض أوانى الطّهى. 


لس مه عه عه ت هه م م ء هن سه سدم سه 
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٤‏ - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغيّر كثافة السّائل الموجود به» مع تغيِّر درجة الحرارة. 


- الضّاقة التى تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 


- سائل يُستخدم فى صناعة الترمومترات. (البحيرة )۲٠۲۰‏ ( 


- جهاز يُستخدم لقياس درجة حرارة السوائل. (مطروح ۲۰۲۰) (.... 


(سوهاج ۲۰۱۷) 


(الفيوم ۲۰۲۰) 


(بورسعید ۲۰۱۷) 


(سوهاج ۲۰۲۰) 


(السويس ۲۰۱۷) 


) 


- جهاز يُستخدم لقياس درجة حرارة جسم الإنسان. (سوهاج ۰۲۰( سا 


a 00‏ 34 
١‏ - انحاس 6 ا 
٣‏ - البلاستيك (_) ساق يُستحق فى صتاعة الترمرمترات 
۳ - الدّرجة السيليزية € ( ) يُوصّل الحرارة أسرع من الألومنيوم 
7 
٤‏ - الكحول الإيثيلى د ( ) من المواد رديكة التوصيل للحرارة م< ية 


9 0 مادة تُستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام 


ات (EE RS (iD).‏ 
١‏ - الحرارة أ ( ) مؤشّر يساعدنا على التُعبير عن مدى برودة أو سُخونة أَىٌّ جسم 


) 
ب ( ) مواد تسمح بسّريان الحرارة خلالها 
١‏ - القواد NSE‏ رارة 
ات[ E‏ 
ا 
) 


۳ - المواد رديئة التوصيل للحرارة ) يُستخدم فى صئاعة الترمومترات 

شورة من ضور الطاةة تنتقل من الحسه الأعلى د a‏ 

؛ - البق الزصرىٌ اران جر gE‏ على فى درجة 
يم : الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة 


r‏ 12111707ذغ ١‏ ات 
١‏ - الترمومتر المئوى أ ( ) درچة غليان الماء 
۲ - الترمومتر الطبى ب ( ) درچةگجمّد الماء 
٣‏ - صفر” سيليزية © ( ) يُستخدم لقياس درجة حرارة السوائل 
٤‏ ا سي د ( ) يُستخدم لقياس درجة حرارة جسم الإنسان 
ه ( ) يُعطى مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة 


(صفر”" - الكحول الإيثيلى - 717”- السّوائل - التّحاس - الزئبق - الخشب) 
فى تطهير الترمومكز الطّبى قبل ويعد استخدامه. | مسد ١‏ مركت 


و 
١‏ -يستخدم .... 


ا ۲ - يُستخدم جهاز الترمومتر المكوى فى قياس درجة حرارة خرامة 
1 * ل ايسان ا 0 

٤‏ -يُعتبر ORES‏ أسرع المعاين فى توصيل الحرارة 

ا 5 - درجة تحكدالماء هن N ١١١١١‏ 

١ 3‏ = من آمظة المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة خلالها ري 

ف 5 


E E os A - ا‎ 
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4 
۸ 


4 


1١ 
5 
3 


٤ 
3 
۷ 
۸ 


۹ 


0 


- إمساك قطعة ثلج باليد. 


- تلامُس جسمين أحدهما درجة حرارته مرتفعة والآخر أقل فى درجة الحرارة. 


- تلامُس جسمين لهما نفس درجة الحرارة. 
- عدم ترك مسافات محسوية بين فُضبان السّكك الحديدية: 
- عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى. 
- ارتفعت درجة حرارة الزّتبق الذى يُستخدم فى صناعة الترمومترات. 
- استخدام الماء فى الترمومترات بذلا من الرّشيق 
حاول شخص تطهير الترمومتر الصّبى بماء يغلى. 
- الضغط بقوة على الت م الط ا 


٠‏ - كانت جميع المواد التى يستخدمها الإنسان جيّدة التوصيل للحرارة. 
-١‏ وضع ترمومتر متوى فى ماء مُتلّج. 
١۲‏ - تسخين أحد طرفى ساق من الحديد» ولمسه من الطرق الآخر. 


- البلاستيك من المواد رييثة التوصيل للحرارة. 

ل لكر در عن القوان عئدة التو شيل للعرارة: 

- فستخدم المعاين فى صناعة أوانى الطهى. 

- تُصنع مقابض أوانِى الصَّهى من الخشب أو البلاستيك. 

- وجود اختناق فوق مستودع الترمومتر الطبى: 

- تُفضّل الرثبق فى صناعة الترمومترات. 

- يهب رغ الت موسر الأب عل اده 

- يجب تطهير الترمومتر الطبى قبل استخدامه. 

- يحب عدم الضغط على الترمومتر ااك ج لهو 6 


٠‏ -لا يُستخدم الترمومتر المئوى لقياس درجة حرارة جسم الإنسان. 


—— العلوم - للصف الشادش الابقداتی - الفصل الدراسی الأول ن‎ ١4 


(المنيا -7-7) 


(القاهرة 7١‏ -؟) 
(الغربية /7011) 


(القليوبية ۲۰۱۷) 


(المنوفية 7٠‏ -؟) 


)۲۰۲۰ -الرّئبق يُعطِى مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. (قنا‎ ١ 
)۲۰۱۹ -لا يُستخدم الترمومتر الطّبى لقياس درجة غليان الماء. (السويس‎ ٠ 
لا يُمكن الاعتماد على حاسّة اللمس فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان.‎ - ۳ 

5 - وجود مسافات محسُوبة بين فُضبان السّكك الحديدية. 

5 - تُصنع النوافذ فى البلدان الباردة من لّوحين من الزجاج» بينهما مساقة بها هواء. 

+ 1 - تُستخدم الملابس الصّوفية الثقيلة فى فصل الشتاء. 

¦ 17 - لا يتم تطهير الترمومتر الطّبى بوضعه فى ماء مغلى. 


اذكر وظيفة (أهمية) كلّْ من: 


اصع عه عع ع مه عم ع م معام لمم ل نه د ديق 


١‏ - الألومنيوم ۲ - البلاستيك 
٣‏ - البق ٤‏ - المواد جيّدة التوصيل للحرارة (القليوبية )707١‏ 


١‏ ه - الترمومتر الرقمى - الترمومتر المتوى 
قارن بين: 
0 
١‏ - المواد جيّدة التوصيل للحرارةء والمواد رديئة التوصيل للحرارة. (الإسكندرية )707١‏ 


۲ - الترمومتر الطبىء والترمومتر المئوى. , 


2 1 
2 w+ OE 
> E E EEE Î 


© ات من الأشكال الات مدل لر ال للتر رمد ال‎ - ١ 


O | © 


(6 5 52: 0 00) 


1 ۲ - جسمان مُتلامسان (أء ب)» درجة حرارة الجسم ( أ) = ٠ ٠١‏ ودرجة حرارة الجسم (ب) = ٠ ٠١‏ فإن الحرارة التى 
: تنتقل من الجسم ( أ) إلى الجسم (ب) تساوى ES‏ 


ا العلوم - للصف السادس الابتداتى - القصل الدراسى الأول 4 


سلاح التلميذ 


علص الوحدة الثانية 


١‏ تتفل الدرارة من ات 


.. فى درجة الحرارة إلى الجسم .. فى درجة الحرارة. 
۲ - يُستخدم الترمومتر .... فى قياس درجة حرارة السوائلء بينما يُستخدم الترمومتر ...فی قياس 


درجة حرارة الإنسان. 
من التاس برضل الشرارة ع من معان س و E‏ 
+ و فى صتاعة قار أواتى الطهى. 
ب اذكر وظيفة (أهمية) كل من: ١‏ - الألومنيوم 2 " - الزٌتبق 
© أ اكتب المصطلح العلمى: 


١ :‏ - المواد التى لا تسمح بسّريان الحرارة خلالها. ( 
۲ - مؤشر يساعدنا على التُعبير عن مدى سخونة أو بُرودة أَىّ جسم. 2( 
۳ سالا بين درجتى حرارة (-75 و ۲٥۹۷‏ درجة سيليزيوس). ٠‏ (الجيزة ..()٠٠۲۰‏ 0 
أ ا جت 
0 ء - الاق التى تنتقل من جسم اآخرء بشرط الاختلاف فى درجة حرارة كلَّ منهما. 0( 
ب تعرّف الجهاز المُبيّن أمامك. ثم أجب: 
N‏ م 
0 ؟ - اكتب البيانات على الوّسم: 4 
ا )0 

أ اختر الإجابة الصحيحة: 
١ :‏ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغيُّر ...................... السّائل الموجود به مع تغيّر درجة الحرارة. 
أ 4 (حجم - كثافة - كتلة - وزن) 
1 ۲ - عندما نلمس قطعة من الثلج تنتقل الحرارة من: 
1 (اليد إلى الثلج - الثلج إلى اليد - الهواء إلى الثلج - الثلج إلى الهواء) 
1 - درجة حرارة جسم الإنسان السَّليم ثُساوى (A= °1 - e SS‏ 
ا ع كن ایا اله موضلة ا ا هذا (الحديد - التّحاس - الألومنيوم - الهواء) 
١‏ ب علل: 
١ 0‏ س رح الو مدر الط فل اا 0 کل اک اک 


[9© أ صؤب ماتحته خط: 5 ٍ 
١‏ - يبدأ تدريج الترمومتر المئوى من 556 حتى ٤١‏ ” سيليزية. 
: - أعلى درجة حرارة فى الترمومتر المثوى تُمْل تجمّد الماء. ا 


7 - يُطمّر الترمومتر الطّبى بوضعه فى الكيروسين. . 6 - فى الترمومتر الطّبى كل درجة مُقسّمة إلى خمسة أجزاء. 
ب ماذا يحدث عند؟: ١‏ - عدم ترك مسافات محسُوبة بين قُضبان السّكك الحديدية 


۲ - وضع الترمومتر المئوى فى ماء يغلى 


4 العلوم ‏ للصف السادس الابتدائي ‏ الفصل الدراسى الأول TT‏ 


ee 


- من المواد رديكة التوصيل للحرارة 
۲ - تدريج الترمومتر المكوى يبدأ من . درجة سير وينتهى عند 
۳ - درجة حرارة جسم الإنسان السَّليم ا سن لوطو 


٤ ٠‏ - يختلف تركيب الترمومتر الج عن المئوی فى ... كط ا حمسي ال 
ب ماذا يحدث فى الحالات الأتية؟: 


ENS‏ ۲ - وضع ترمومتر طبى فى ماء يغلى 
0 أ اكتب المصطلح العلمى: 

١‏ - مواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها. 

۲ - أسرع المعاين توصيلًا للحرارة. 

۳ - طاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 

٤‏ - المادة التى تُستخدم فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. 
بأ اذكر وظيفة كل من: 

١‏ - الاختناق فى الترمومتر الطّبى ۲ - الترمومتر الرقمى 
© أ اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 
١‏ - درجة انصهار الجليد ..... (١١-صفر- ٩۰‏ - ۸۰) 
او الذى يساعدنا على التعبير عن يرودة أو سُخونة الأجسام: (الوزن - الكتلة - درجة الحرارة - الكثافة) 
۲ - تُصنع أوانى الطّهى من: (الخشب - الألومنيوم - البلاستيك - الزئبق) 
٤‏ - قكرة عمل الترمومتر تعتمد على تغيّر .. مع تغيّر درجة الحرارة. 

(حجم السّائل - كثافة السّائل - كتلة الغاز - حجم الغاز) 


نبا علل: ١‏ - يُفضّل الرّثبق فى صناعة الترمومترات (ُكتفى بنقطتين). : 
۲ تست مناغ ارا الطوى من الشف ار ا 


5 
6 


أ صوّب ماتحته خط: 
١‏ - يُستخدم الخشب فى صناعة الغلّايات فى المصاتع. 
۲ - يُوجد الاختناق فوق الأنبوبة السّميكة فى الترمومتر الطّبى. 
" - يُوضع الخشب بين لوحى الزجاج عند صناعة النّوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. 
؛ - م الد مومت الى لاس ا كران ا 
ب انظرٌ إلى الشكل المقابل» ثم أجب: 
۴ 
١‏ - الرّسم يُمثل الترمومتر ..... 


۲ - اكتب البيانات على الرسم 0000 ل 


64 للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول‎  مولعلا‎ yS 


سم م م عه سم ت ن نتت ھک ذم ع ع تک ع 


اختبارات تراكمية 


علص الوحدة الاولي والثانية 


نب ماذا يحدث إذا؟: 
-١‏ لاست يدك كوي من الشاى الساكن امت الساديية على شل ارقن 

١١ ©‏ اختر الإجاية الصحيحة: 

-١‏ وزن الجسم على سطح القمر يساوي .................... وزنه على سطح الأرض . (3-+-د-چ) 


3 


؟- يصنع مقبض المكواة الكهربية من .. لل 2020202020200 (لحديد - النحاس- البلاستيك - الزكيق) 

ما ما ا ا 20202000 (الكتلة-الوزن - الحجم - الكثافة) 

٤‏ بداية تدريج الترمومتر الطبى ST‏ (۲۲-۲۰- صفر-80) 
ب علل لما يأتص: 


-١‏ يتمدد سلك الميزان الزنيركى عند تعليق جسم به. 
7- تترك مسافات محسوية بين قضبان السكك الحديدية . 
© أ اكتب المصطلح العلمى: 
-١‏ الاتجاه الذى يؤثر فيه وزن الجسم. 
۲ - سائل قضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومتر. 
٣‏ - وحدة قياس الكتلة ويكافئ تقريبًا كتلة مشبك الورق المعدنى. ES‏ 
٤‏ - المؤشر الذى يساعدنا على التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم. e)‏ 
ب إذا كان وزن جسم على سطح القمر ٠٠١‏ نيوتن احسب وزنه على سطح الأرض. 
أ ضغ علامة (/) أو (006): 
١‏ - الكيلوجرام يساوى ٠٠٠١‏ جرام. 
۲ - الحديد يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم. 
٣‏ - تتغير كتلة الجسم من مكان إلى آخر. 
٤‏ - تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 
ب اذكر وظيفة كل مما يأتى: 
-١‏ الاختناق فى الترمومتر الطبى 
"- المدران دى الكفتين 


لسر مسر ص 
جب انا ا ت 


0ك 


: العلوم - النصف السادس الابتدانى- الفصل الدراسى الأول ©٠‏ 


هو قوة جذب الأرض للجسم. 
مسح ا و کے کے 


-٣‏ يعتبر 


-٤‏ درجة تجمد الماء هى 
ب ماذا يحدث عند؟: 


-١‏ تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد 

"- زادت كتلة الكوكب بالنسبة للأجسام الموجودة عليه 
أ اختر الإجابة الصحيحة: 

-١‏ إذا كان جسم وزنه على الأرض ۲١‏ نيوتن» فإن وزنه على سطح القمر و 


"- أسرع المعادن فى توصيل الحرارة هو 


285 أى من المواد التالية لا تسمح بسريان الحرارة خلالها؟‎ -٤ 
ب علل لما يأتصى:‎ 

١-يستخدم‏ الميزان ذو الكفتين فى تقدير كتلة الجسم. 

؟-الشعور بالبرودة عند ملامسة قطعة من الثلج. 
1١ ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 

١‏ - وحدة قياس وزن الجسم. 

۲ - مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

۳ - مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 

٤‏ - طاقة تنتقل من جسم لآخر بشرط اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين. 
+ جسم كتلته ۲ كجم على سطح الأرض» احسب وزنه على سطح الأرض. 
أ ضغ علامة (⁄) أو (٭): 

١‏ - كتلة الجسم على سطح القمر يساوى سدس كتلته على سطح الأرض. 

۲ - يبد الترمومتر الطبى ب ۲۷ درجة سيلزية وينتهى ب ٤١‏ درجة سيليزية. 

۳ - النيوتن يكافئ وزن جسم كتلته ٠١١‏ جرام. حت 

٤‏ - من المواد جيدة التوصيل للحرارة الخشب. ا 
ب اذكر وظيقة كل مما يأتى: 5 

-١‏ الميزان الزنبركى "- الترمومتر المئوى 


ع ع ع ا )تا ال ا 


کک( عه عع عع ا ع ا ا و 


0 


(7- ۳1° = كلامم 
(الحديد - النحاس - الألومنيوم - الزثبق) 
' "- عند ابتعآد الجسم عن مركز الكوكب» فإن وزنه سس (یزید - يقل - يثبت - يتضاعف) 


العلوم - للصف السادس, الابتدائى - الفصل الدراسى الأول ١6‏ 


فص نهاية هذه الوحدة ينبغص أن يكون التلميذ قادزا على أن: 
يتذكر الغازات المكوّنة للهواء الجوّى» ونسبة وجودها. يتعرّف خصائص غاز الآكسجين. 
يُحدَّد أهمية واستخدامات غاز الأكسجين. 


يُجرى تجارب توضّح خصائص غاز ثانى أكسيد الكربون. 
يُحدّد أهمية استخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون. © يتعرّف خصائص غاز النيتروجين. 


يُحدّد أهمية غاز النيتروجين. 


العلوم - - الفصل الدراسى الأول NI‏ 


أهداف الدرس: 
فى نهاية الدرس ينبغى أن يكون التلميذ قادرًا على أن: 
© يتذكر الغازات المكوّنة للهواء الجوّى» ونسبة وجودها. 
يتعرّف خصائص غاز الأكسجين. 
© يُحدّد أهمية واستخدامات غاز الآكسجين. 


مفاهيم الدرس: 

© الغلاف الجؤى @ الأجسام العالقة @ عمليّة البناء الوئى 
@ العامل المساعد © الاحتراق © التأكسد 

© هَذأ الحديد @ الأكسجين 


© ن العلوم - تلصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول ١2‏ 


الدرس الأول: غاز الأكسجين ڪڪ 


»كوت الأرض هو كوكب الحياة كنا درسنا 
فى الصف الرابع؛ حيث يتوافر به كل 
الشروط اللازمة لاستمرار الحياةء والتى من 
أهمها وجود الغلاف الجوّى المُحيط بالكرة 


الأرضيةء والذى يتكوّن من مجموعة من 


الغازات بنسب مُعيّنةء نتناول منها فى هذا 
الدرس -بشىء من التفصيل- غاز الأكسجين 
اللازم اعمليتى التتقي واحتراق ا6 


غاز ثانص أكسيد الكربون 
وبُخار الماء. وغازات أخرى 


٠‏ بنسبة ١‏ من حجم الهواء 


٠‏ مش غاز ٠‏ يمل بُخار الماء والغازات 
ثانى أكسيد ‏ الأخرى (مثل الأرجون 
الكربون ٠,٠١‏ والنيون والهيليوم) نسبة غاز النيتروجين 
من حجم الهواء.  ٠,4۷‏ > من حجم الهواء. 


۷۸ بنسبة‎ ٠ 


١‏ الهواء 
ل 


© يحمى الأرض عن طريق طبقة الأوزون» التى تقوم بامتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضّارة القايمة من القضاء 
الخارجى 
6©9 يعمل على اعتدال درجات الحرارة على سطح الأرض. 


4 العلوم - للصف السادس الايتدائى - الفصل الدراسى الأول س 


الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوى) 
ص 


٠‏ يُوجد فى الغلاف الجوّى كَمّيات كبيرة من الأجسام العالقة بالهواء." 


1 عبارة عن ذرّات دقيقة من الغبارء والدّخانء والغازات المُتصاعدة من المصانع + 
والسيّارات والقاطرات والبّواخر. ا 


©*) فائدة الاجسام العالقة 
« يتكاثف بُخار الماء الموجود فى الهواء حولهاء وينزل 
لسطح الأرض على هيئة قَطرات المطر أو الثلج. 


©) اضرار الاجسام العالقة 


٠‏ تُعتبر من مُلوّثات الهواء الجوّى. 


6 بالرغم من ان الأجسام العايقة فى الفلاف الجؤى من المُلؤئات فإن لها أهمية كبرى. 
7 لأنه يتكاثف حولها بُخار الماء» وينزل على هيئة أمطار أو ثلج. 


٠‏ وسنتناول فيما يلى بعض الغازات المُكوّنة للغلاف الجوّى: 
@ غاز الآ كسجين 


ذرة أكسجين ذرة أكسجين 


تركيبه: 5 
٠‏ يُوجد الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة 
الغازية» حيث يتكرّن من حزيئات ثنائية الذرّةء 
ويُرمز له بالرّمز 9 . 


نموذج لجزىء غاز الأكسجين 
نسبته: 
» يُوجّد بنسية ۲١‏ “ من حجم الغلاق الجوّى» 
(ویُمتّل تقريبًا خُمس 2 حجم الهواء). 
مصدره: 
٠‏ تعتبر النباتات الخضراء هى المصدر 
الرئيسى لغار الأكسجين, 
لأنّ النباتات الخضراء تُنتج غاز الأكسجين 
بوفرة أثناء عملية البتاء الضوت. 


0 © اللو تلصف السددس ایی الفسل اراس اياون و 


الدرس الأول: غاز الأكسجين 


عملية البناء الضُوئى عمليّة حيويّة تقوم بها النباتات الخضراء فى وجود ضوء الشمس؛ لتكوين ˆ 
الغذاء» وينطلق منها غاز الأكسجين. 


_ ج< !]له بادرغم من استهلاك الاکسجین فى عملیتی التنقس والاحتراق فإن نسبته تظل ثابتة فى الخلاف الجؤى. 
ع لان النقص فى نسبة الأكسجين يُعوّض باستمرار من خلال عملية البناء الضّوئى. ٠‏ 


©) غاز الأكسجين يُساعد على الاشتعال 


غاز الأكسجين يُساعِد على الاشتعال 


الأدوات: حوض زجاجى - مخبار مدرّج - شمعة - ماء مُلون - عُلبة ثقاب 


؟) ثيّت شمعة مشتعلة داخل حوض 
حوض زچاجی ٠‏ 


يحتوى على ماء مُلوّن. 


5000 ا 
©) نكس المخبار المدرّج فوق الشمعة ملون 


() حدّد مستوى الماء المُلوّن فى 


الكوض خارج المخبار وداخله. 


| يوجد الكثير من المُرَكبات الغنية بغاز الأكسجينء مثل:‎ ٠ 
لا قوق أكسيد الهيدروجين (ماء ا الذى يُمكن الحصول عليه من الصيدليات) ويعض الأملاح.‎ 


١4‏ العلوم - للصف السادس الابتداتى - الفصل الدراسى الأول 


الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوصس) وهو 


- حوض - عدة مَخابير زجاجية - ماء - محلول فوق أكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين) 
څانی أكسيد المنجنيز 
خطوات العمل 


(0) كَوّن الجهاز العُبيّن بالشكل المقابل. 
(؟) ضغ كمي من ثانى أكسيد المنجنيز 
ْ فى الدّؤرق. 

©) املا الفُمع بفوق أكسيد الهيدروجين. 
©6 افتج الصّنبور؛ ليسمح بدّزول كمّية 
قليلة من فوق أكسيد الهيدروجين 
على ثاتى أكسيد المنجنيز, ثم سجّل 
(6) أغلق الصُنيور عند امتلاء المخبار 
| بالغاز» ثم أغلق قُوّمَة المخبان 
| وارقعه من الكوض. 

(5) كرّر نفس الخطوات؛ لتقوم بملء 
٠‏ عدة مخابين بالأكسجين؛ لاختبار تغيّر. 


٠‏ راض العا 


٠‏ ينكل محلول (فوق أكسيد الهيدروجين) فى وجود (ثانى أكسيد المنجنيز) إلى (ماء وغاز 
الأكسجين). ويُمكن التّعبير عن هذا التفاعل كالآتى: 


: ثانى أكسيد المنجنيز : 
فوق أكسيد الهيدروجين ا ماء + غاز الأكسجين 


٠‏ يبقى ثانى أكسيد المنجنيز -كما هو- دون تغيِّر فى ميته وخواصّه؛ حيث إنه يعمل كعامل مُساعِد 
(حَشَاز) يزيد من سرعة التَّفاعُل دون أن يشترك فى التّفال. 
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الدرس الأول: غاز الأكسجين 


العامل المُساعِد (الحَفَاز) مادة تضاف للتفاعل؛ لتزيد من سرعته دون أن تؤثر فى النواتج, ؛ 


9ا نانى اكسيد المنجنيز عتبر عامل مساعدًا أثناء EES‏ لمعم 
لأنه يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون أن تتغير خواصّه أو كَمّيته. 


يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. 
لأنه قليل (شحيح) الذوبان فى الماء. 


©) خصائص غاز الأكسجين 


٠‏ يتمدّز غاز الأكسجين بعدة خصائص؛ لتعرّف هذه الخصائص نجرى النشاط التالى: 


اكتشف خصائص غاز الأكسجين 


الأدوات: عدة مخابير زجاجية يها غاز الأكسجين - أعواد ثقاب (كبريت) ا را ماغنسيوم | 


اکن انتید ا اماج 


(0) خنْ مخيارًا مملوءًا يغاز الأكسجين, > الأكسجين غان | 
ثم اختبر لونه ورائحته. مخبار به أكسجين عديم اللون والرّائحة. 


() خذ مخبارًا آخر مملوءًا بغاز 


> يرتفع الماء المُلقٌّ 


3 0 
الأكسجينء وتكسه فى حَوض به فى المخبار بمقداز ١‏ 
ماء مُلوّن لتختبر ذويانه. طفيف. ا 


© أدخل عود كبريت مشتعل فى 


> يزداد اشتعال عود | 
مخبار مملوء بغاز الأكسجين. ا 


d‏ العلوم - الصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول ش00 


الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجواى) 


|4 يدناك توفع عن الكبريت فى أ 
حل E‏ ا | المخبار الشقلى» حيث حل 
ا 
المخبار الُلوى ثم فى المخبار | 
السّفلى. | 


/ 3 شد ككة لدت کے 


| 4 يزداد تومّج شريط الماغنسیوم» 
ثم تتكوّن مادة بيضاء من 
| 


| أكسيد الماغنسيوم فى المخبار. 


(6) أدخل شريط ماغنسيوم مُشتعلًا 
| فى مخبار به أكسجين. 


٠‏ نستنتج من هذه التّجارب E‏ غاز الأكسجين: وهى أنه: 

© غاز عديم اللون والطعم والرائحة. 

@ قليل (شحيح) الّوبان فى الماء. 

© لا يشتعل» ولكنه يُساعد على الاشتعال. 

© أثقل من الهواء (كثافته أكبر من كثافة الهواء)؛ حيث إنه يحل محل الهواء. 

© يَتّحِد مع الماغنسيوم المُشتعل مكوّنًا مادة بيضاء مُسمَّى (أكسيد الماغنسيوم). 


*) اتحاد الاأكسجين مع العناصر الأخرى 
٠‏ يَكّحد الأكسجين اتَّحادًا مُباشرًا مع معظم المواد مكوّنًا ما يُسمّى ب (الأكاسيد). 
إذا كان الاتّحاد سريعًا يُسمَّى (الاحتراق): أما إذا كان بطيئًا فيُسمّى (التأكسد). 


ع اتّحاد المواد مع الأكسجين بسرعة؛ مع | اتّحاد المواد مع الأكسجين ببطء قى وجود 
التعريف 


انطلاق ضوء وحرارة. الرّطوية (الماء). 


اتّحاد الأكسجين مع الحديد مُكوَّنًا (أكسيد 
الحديد)؛ أو ما يُعرف ب (الصّداً). 


و اتّحاد الأكسجين مع الماغنسيوم مُكوّنًا 
مال (أكسيد الماغنسيوم). 
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الدرس الأول: غاز الأكسجين 


(]) بل المسامير أو قطعة سلك التنظيف 4 تلك ون طبقة بنية هة على 
بالماء. المسامير (أو قطعة سلك 
ا أو قطعة سلك التنظيف) بعد التعرّض 
| التنطيف فى مكان ر عة اام اا ت 
ثم افحصھا۔ 
© قارن بين الحديد قبل وبعد تعرْضه 
٠‏ للخطوية. 


| عند عرض الأدوات المصنوعة من الحديد لأكسجين الهواء الرطب؛ فإنه يتكؤن علبها لبق تة كسطى‎ ٠ 
صدا الحديد (أكسيد الحديد).‎ 


err 


صدا الحديد 
مسمار من الحديد (أکسید الحديد) 1 


٠‏ الأدوات :المصتوعة هن امادة الحديد مكل (أعمندة الكبارى) عند 
تعرّضها للهواء الرطب؛ فإنها صدا وتتآكل؛ مما ُسبّب حدوث خسائر 
| اقتصادية كبيرة؛ لذلك يجب عزلها بالدّهانات لحمايتها من الصّدا. 


E‏ الأعمدة المعدنية للكبارى بالدّهانات. 


0 لحمايتها من الصّدأ والتآكل. 


4 العلوم - للصف السادس الابتداني - الفصل الدراسى الأول 


الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوى) 


هل تزداد كتلة المواد بعد اتثحادها بالأكسجين؟ 


الأدوات: ميزان رقمى - سلك تنظيف الأوانى - ورّق ألومنيوم - موقد - مِلْقَط 


وت العمل TTT‏ 


٠‏ واجعلهما بنفس الكتلة (مُستخدمًا 
٠‏ فى ذلك الميزان الرشمى). 


©) التقظ إحدى الكرَتَيْنَ بالملقطء ثم 
| أشعلها بوضعها على اللهب؛ حتى 
يحمرٌ الجزء الدّاخلى لكرة السّلك. 


> كتلة كرة سلك التنظيف ! 

المُحترقة أكبر من 
ا السام 
طن عن ال إل ال 


0 أعد قياس كتلة الكُرَتَيْنَ وقارن 
ا بين كتلة الكرة المُحترقة وكتلة 
| الكرة التى لم تحترق (مُستخنٍ 
| الميران الرقم): 


يحترق سلك التنظيف المصذوع من الحديد؛ لآن ١‏ الفا دن لسلك التي كي رة 
3 ي بجی يف كب 


تجعله يتفاعل مع غاز الأكسجين الموجود فى الهواء؛ ويتم احتراقه بسرعة. 3 
٠‏ اتّحاد الحديد مع الأكسجين تج عنه أكسيد الحديد» الذى آدى لزيادة الكتلة. 5 


دست تد وی به در رر ته ر سره 


9 لان أكسجين الهواء الجوى اتّحد مع الحديد مكوَّنًا أكسيد الحديد؛ لذلك تزيد كتلته. 
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الدرس الأول : غاز الأكسجين ر ف 


أ - اختر الإجابة الصحيحة: 

© ينكل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى: 
(أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنيز) 
© يُشكل غاز الأكسجين نسبة من الغلاف الجوّى . )*,*/ = 2Y۱‏ - ملالا - (ZA‏ 
© ک مما يلى من خصاتص غاز الأكسجينء ما عدا أنه: 

(يزيد من الاشتعال - عديم اللون - أثقل من الهواء - كثير الذوبان فى الماء) 


ب - ماذا يحدث عند؟: 

- وَضْع مسمار مُبلَّل بالماء عدة أيام فى جو رطب. 
ج - أكمل ما يأتص: 

® يتم تحضير غاز الأكسجين من .............. فى وجود عامل مُساعد هو 
® فى عملية البناء الضّوئى يمتص التبات غاز ............ وينتج غاز ... 
د - اذكر وظيفة ما يأتى: 

- ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين. 
ه - انظر إلى الشكل الذص أمامك» ثم أجب: 


© المحلول )١(‏ هو ... 
© المادة 0( هن 


© يُجمع هذا الغازب 


٠ |‏ اكْتُشْفٌ غاز الأكسجين فى الصين القديمة عام ۸٠ ٠‏ قيل الميلاد. 
ا ٠‏ أعاد اكتشافه جوزيف بريستلى فى أغسطس عام ١۱۷۷۶م.‏ 
أطلق أنطوان لافوازييه عليه اسم « أكسجين » فى عام ۱۷۷۸م۔ 


/ 


4 العلوم ‏ للصف السادس الابتداني ‏ الفصل الدراسى الأول 


الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوصس) تم 


ع أهمية واستخدامات غاز الأكسجين 


0 


ب أهمية غاز الأكسجين 


٠‏ للأكسجين أهمية بالغة فى حياة الإنسان والكائنات الحيّة؛ حيث إنه: 


٠‏ يدخل فى تركيب ٠‏ غاز الأكسجين هو المكوّن الرئيسى لغاز الأوزونء 
الذى يُشكل طبقة الأوزون الموجودة فى الغلاف 
الجرّىء وهى تحمى الآرض من الأشعة الضّارة 
القايمة من الشّمس. 

ه جزىء غاز الأوزون يتكوّن من ثلاث ذرّات أكسجينء 
ويُرمز له بالومز (و0). 


. 1 
١ : 

1 : 

ا 1 

١ | 

ا أ 

! واحتراق الغذاء دالخل ¦ ¦ الماء؛ حيث إن جزىء 
الال تت ١‏ 1 اتا يكين كن 
: 1 

¦ الطاقة اللازمة للعمليات ' ؟ اتحاد ذرة أكسجين 
١ :‏ 

1 0 

: ا 

١ : 


ا 
ا 
١ 5‏ 
الحيويّة. ؟ ؛ وذرّتى هيدروجين. 
١‏ 
1 
ا 
1 


:2 التنفّس الصّناعى 
- تسلق الجبال للدرضى الذين يُعَانونَ (الأكسى أسيتيلين) الذى 
لآن نسبة غاز الأكسجين صعوبة قى التنفّس أو عند تصل درجة حرارته إلى 
٠‏ القّوص تحت الماء كل كلما زر تفلا عن إجراء العمليات E‏ ۰۰ وهی تكفى 
(القّدرة على التتمّس) سطح الأرض. لصهر المعاين. 


العلوم ‏ الصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 6 


| القلاف الجؤى ).. خليط من الغازات. ُحيط بالكرة الأرضية, مُنجذبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية. ‏ ا 


مكؤنات الغلاف الجوى 
EST TE TÎ‏ تب 
غاز الفيتروجين (08 :) غاز الأكسجين )25١(‏ 


أهميته: ١‏ - يحمى الأرض من الأشعّة قوق البَنفسّجية الضارة» عن طريق طبقة الأوزون. 
3 م على اعتدال درجات الحرارة على سطح الأرض. 


ه مصدره: المصدّر الأساسى للأكسجين التّباتات الخضراء؛ حيث تُنتجه أثناء عملية اليناء الضُوئى. 

ه حجمه فص الهواع: يشغل الأكسجين (ل) حجم الهواء الجوى تقريبًا. ١‏ 

د تحضيره: يتم تحضير غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين, الذى ينحلٌ فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز 

إلى ماء وغاز الأكسجين. 

ثانى أكسيد المنجنيز 
عامل اع 


ماء + غاز الأكسجين 


فوق أكسيد الهيدروجين 
ه خواصه: عديم اللون والطّعم والرائحة - قليل (شحيح) الذّوبان فى الماء - أثقل من الهواء - لا يشتعل ولكنه 
يُساعد على الاشتعال - يَكّحِد مع الماغتسيوم مكوّنًا مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم. 
ه أهميته: ضرورى للتنقّس واحتراق الغذاء - يدخل فى ركيب الماء - المكون الأماسى لغاز أرقو 


ه استخداماته: الوص تحت الماء - تسلّق الجبال - التنقس الصناعى - قطع ولحم المعادن. 


| العامل المُساعد ):. وجو 205995299999999 


| صدا الحديد ٠]‏ طبقة بن الون, َة تتكؤن على الحديد؛ نتيجة الحاده بالأكسجين فى جو رطب 


| الاحتراق 1 اكّحاد المواد مع الأكسجين يسرعةء مع انطلاق ضوء وحرارة. 


ا التأكسد 1 اتّحاد المواد مع الأكسجين يبطء» قى وجود الرظوبة (الماء). 


علص الدرس الأول 


ضع علامة (”) أمام العبارات الصحيحة. وعلامة (×) أمام العبارات غير الصحيحة: 

أ أ ينتج غاز الأكسجين بوّفرة من النَّباتات الخضراء أثناء عملية البناء الضُوئى. 

لكا يُحضّر غاز الأكسجين من تقگك محلول فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد الكربون. 
© تقل كتلة المواد بعد اتّحادها بغاز الأكسجين. 

د يتكوّن غاز الأوزون من ذرّتين» ويُرمز له بالرمز و©. 

ه تتآكل المواد المصنوعة من الحديد عند تعرّضها للرُطوبة. 

و يتفاعل غاز الأكسجين مع شَّريط الماغنسيوم المُشتعل؛ وتتكوّن مادة بيضاء اللون. 

فكّر وأجب: إذا علمت أن غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه يُساعد على الاشتعال. 

فماذا يحدث لحياتنا على الأرض إذا كان غاز الأكسجين يُوجد فى الهواء الجوىٌ بتسب أعلى من ۲۱/؟ 


علل: 


ب يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل قى المخبار أثناء تحضيره فى المعمل. 


© للغلاف الجوّى أهمية كبيرة فى استمرار الحياة على الأرض. 

لغاز الأكسجين أهمية قصوى للحياة على الأرض؛ فيكوّن الماء باتحاده 3 انك 
مع غاز الهيدروجين. ْ 
اذكر أمثلة أخرص لأهمية غاز الأكسجين واستخداماته. 
اكتب خواص الأكسجين فص المخطط التالى: 


أ بالرغم من أن أكسجين الهواء يُستهلك فى عمليات التنفسء إلا أن نسبته تظل ثابتةٌ فى الغلاف الجوّى. 


نض بك ا عه عه ي 


کر اسل اسل اسل اسل اسل 
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تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


على الدرس الأول 


أكمل العبارات الآتية: 
١‏ - يتم تحضير الأكسجين فى المعمل من محلول 


.......-. فى وجود ....... (القاهرة )7١٠١‏ 


(أسيوط ۲۰۱۹) 


(مطروح ۲۰۱۷) 


... وجزىء الأوزون بالرمز 


ه - ينتج غاز الأكسجين بوّفرة من النباتات الخضراء أثناء عملية تب 
- يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة . لأسفل فى المخبار أثناء تحضيره فى المعمل. 
- يتفاعل الحديد الطب مع . مُكوّنًا أكسيد الحديد. 
- عند تحضير غاز الأكسجين يُستخدم ثانى أكسيد المنجنيز ك ...... 
اک ےک ا کا ا کک کک اک کک ی 
الرّطوية يُسمَّى ...... (الإسكندرية )۲٠۲۰‏ 
٠١‏ - يُخلّط غاز الأكسجين مع غاز الأسيتيلين ليُعطى لهب ...ب تور سف 2 
١‏ - يُضغّط غاز الأكسجين فى أسطوانات ويُُستخدم قى gE‏ 
اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ -الغاز الذى يتفاعل بسهولة مع كثير من العناصر: (القاهرة )۲٠٠١‏ (النيتروجين -الأكسجين - الهيدروجين -الأوذزون) 
۴ من کاک غار اک ن ان ٠‏ الذّوبان فى الماء. (شحيح - سريع - عديم - متوشّط) 
٠١‏ - الغاز الذى يُستخدم مع غاز الأسيتيلين فى لحام المعاين هو غاز: 
(السويس )۲١٠۷‏ (الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد الكربون) 
٤‏ - ينحلّ فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى: 
(البحر الأحمر )۲١٠۹‏ (أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنيز) 
٠‏ - عندما تحترق كُتلة من سلك التنظيف المصنُوع من الحديد فى الهواء مع الأكسجين؛ فإن الكتلة: 
(تزداد - تَنقّص - تقل للنصف - لا تتغيّر) 
٦‏ - كثافة غاز الأكسجين .... كثافة الهواء. (بورسعيد ۲۰۲۰) (نصف - آقل من - تساوى - أكبر من) 
۷ س عار الك جين فى المعمل من كال فرق آک ي الو ارو ن فى ا کعامل مُساعد. 
(القاهرة ۲۰٠۲)(ثانى‏ أكسيد الكربون - ثانى أكسيد المنجنيز - أكسيد الحديد - الهيدروجين) 
۸ - يُشكّل غاز الأكسجين نسبة ................ من الغلاف الجوّى. )1 ,° شد اخ لاا - (LAA‏ 
٩‏ - تتكوّن الطبقة الموجودة بالغلاف الجوّىء والتى تحمى الأرض من الأشمّة الضارة القادمة من الشمس من غاز: 
N. - CO»)‏ - و0 - و0) 
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)7١7١ (الأقصر‎ 


ss‏ عمسو 


اكتب المصطلح العلمص: 
١‏ - مادة غنيّة بالأكسجين تُستخدم فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. 
۲ - غاز ينتج بوّفرة من النباتات الخضراء فى عملية البناء الضُوئى. 


O 

أ ۲ - غاز يتكوّن جزيته من ثلاث ذرات من الأكسجين. (القاهرة ۲۰۲۰) 

٤ 1‏ - أجسام تفيد قى تكاثف بُخار الماء حولها ونزول المطر. (البحيرة e ()٠٠۲۰‏ 
٠‏ 5 7 لوس يتح من احتراق خليط من غارى الأكسييى ,الأستلين. (الفيوم (007٠‏ تلم 
E |‏ ل ا ا (الغربية 05-1( 0 
: ۷ - مادة تُضاف للتّفاعل؛ لتزيد من سرعته؛ دون أن تؤكّر فى النواتج. ) e‏ 
ا ۸ - خليط من الغازات يُحيط بالكرة الأرضيةء وينجذب إليها بقعل الجاذبية الأرضية. (الأقصر E ( )٠٠٠١‏ 
١ 1‏ اتاد المواد ببطء مع غار الأكسجين فى ووه الؤلوبة (الإسماعيلية e ( )٠٠۲١‏ 
| اك esc Nae se oil‏ 005 
© ضع علامة ( ⁄) أو (): 

١ ۰‏ - غاز الأكسجين عديم اللون والطعم» وله رائحة نقّاذة. ) ) 
ا ۲ - تمل غار الاكسجين 2۷۸ من سيم القلاف البوّى. ) ) 
1 * - يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى قطع ولِحام المعاين. (كفر الشيخ 05019( ) 
ا >٤‏ -غاز الأوزون يتكوّن من ثلاث ذرات أكسجين. (الدقهلية  ()00101/‏ ) 
ا 3 - بقل كتل المواد بعد اتّحادها مع غاز الأكسجين. (كفر الشيخ ()۲٠۱۷‏ ) 
ا 7 - تُستخدم أسطوانات من غاز الأكسجين أثناء تسق الجبال. 0 
ا ۷ - غاز الأكسجين لا يشتعلء ولا يُساعِد على الاشتعال. 00 
ا E‏ 
١‏ 5 - اكل المواد المصذوعة من الحديد بعد تدز شها للرطوية. (الجيزة 0400( ) 
ا ٠‏ - يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء إلى أسفل. CJ‏ 


ثانيًا: الأسئثلة المقالية 


() ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 

| إضافة قوق اكد الھند وین إلى دورق بکتوی على كان اكب ال دز 

۲ - تعرّض مسمار مُبلّل بالماء عدة أيام لجو رطب. (أسوان ۲۰۲۰) 
5 - تتكس مخبار مملوء الاك جين قوق مخبار معلوء بالوواء لفترة. 

٤‏ - وضع عود ثقاب مُشتعل فى مخبار به أكسجين. 

ه - عدم وجود طبقة الأوزون فى الغلاف الجوّى. 

71 -إدخال شريط من الماغنسيوم المُشتعل فى مخبار به أكسجين. (القاهرة ۲۰۲۰) 


العلوم - للصف السادس الابتدانى - القصل الدراسى الأول 4 


- 22-22 د يت رن 


علل لما يأتى: 


١‏ - تظلٌ نسبة الأكسجين ثابتةٌ فى الهواء الجوىٌ رغم استهلاكه أثناء التنقُس والاحتراق. م 
- طبقة الأوزون لها أهمية بالِغة فى حياة الكائنات الحية. (أسوان ۲۰۱۷) 


٣‏ - أهمية الأجسام العالقة فى الغلاف الجوّى. 


)۲۰۱۹ يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبارء أثناء تحضيره فى المعمل. (أسيوط‎ - ٤ 
)5:119/ تُستخدم أسطوانات من الأكسجين أثناء تسلّق الجبال. (القاهرة‎ - 5 
)٠١٠۷ يتم عزل أعمدة الكبارى الحديدية عن الهواء بالدّهانات. (الوادى الجديد‎ - ” 
)907٠١ للغلاف الجوّى أهمية كبيرة لاستمرار الحياة على الأرض. (القاهرة‎ - ۷ 
)7-1 إضافة ثانى أكسيد المنجنيز عند تحضير غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين. (الإسكندرية‎ - ۸ 
01 تزداد كُتلة سلك التنظيف المصنُوع من الحديد عند احتراقه.‎ - ٩ 
۰ اذكر وظيفة (أهمية) كل من:‎ 

١‏ - طبقة الأوزون (القليوبية ۲١٠۷‏ - القاهرة۷٠١٠)‏ ۲ - الأجسام العالقة فى الغلاف الجوّى 

۳ - ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين (أسيوط 015؟) 2 ؛ - الغلاف الجوّى (أسوان ۲۰۲۰) 
ه - لهب الأكسى أسيتيلين (الجيزة ۲١٠۷‏ - البحيرة ۲۰۱۷ - القاهرة )٠٠۲۰‏ 
” - فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير الأكسجين فى المعمل (الشرقية 50110) 
فص الشكل المّقابل: 


أا عند إدخال الشمعة المشتعلة إلى المخبارء ماذا تلاحظ؟ 


فج الاستنتاج: .... 


Qs 


اذکر استخدامات غاز الأكسجين؟ 
60 اذكر خواصٌ غاز الأكسجين؟ 
0 انظر إلى الرسمة التالية. ثم أكمل: N‏ 


1 


1 يحل قوق أكسيد الهيدروجين إلى -»»... + Ta‏ 
ت الغاز النّاتج يتّحد مع غاز الأسيتيلين» ويُعطى لهب . 
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اختبار سلاح التلميذ 


علص الدرس الأول 


1 
١-غاز‏ .................. ضرورى لتنفس النباتات» ونسبتة قى الهواء الجوىٌ .... 
؟ - يتكون جر یء الماء من اتحاد درق وذرة .- 
٣‏ - يتكوّن غاز .......................... من ثلاث ذرات من الأكسجين:ء ويُرمّز له بالرمز 


٤‏ - المصدر الرئيسى لغاز الأكسجين فى الهواء الجوّى هو 
ه - المادة النّاتجة عن احتراق شريط الماغنسيوم فى وجود الأكسجين تُسمَّى ..ب... 
ب ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 


0-0 وضع عود كبريت فى مخبار به غاز الأكسجين‎ - ١ 
عدم وجود طبقة الأوزون قى الغلاف الجِدّى م‎ - ” 


اكتب المصطلح العلمى: 


6 لهب يُستخدم فى قطع ولحام المعاين.‎ - ١ 
E ) خليط من الغازات تُحيط بالكرة الأرضية منجذبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية.‎ - ” 
( ) اتّحاد المواد مع الآكسجين بسرعة مع انطلاق ضوء وحرارة.‎ - ۳ 
066 مادة غنية بالأكسجين تُستخدم فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل.‎ -٤ 


ب اذكر وظيفة کل من: 

١‏ - ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين 

۲ - الأجسام العالقة فى الغلاف الجوّى 
أ اختر الإجابة الصحيحة: 

١‏ - إذا كانت كُتلة سلك تنظيف الألومنيوم ٠,٠١‏ جم» فعند احتراق السّلك حتى الاحمرار فإن الكتلة قد تُساوى: 


(۰,۱۸ جم - ٠,5‏ جم- ۰,۳۱ جم - ۰,۲۸ جم) 


ِ 

٣‏ - مُمثل غاز الأكسجين .... حجم الهواء تقريبًا. 2-5-2ل-م 
٣‏ - من خصائص غار الأكسجين أنه الذَّوبان فى الماء. (متوسط 2 شري 2 فیح عَريم) 
٤‏ - يتفاعل الأكسجين مع شريط الماغنسيوم مُكوٌّنًا مادة .... تُسمَّى أكسيد الماغنسيوم. 


(سوداء - بيضاء - حمراء - زرقاء) 


ب علل لما يأتصى: 
١‏ - يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل عتد تحضيره. ل 
۲ - يتم عزل أعمدة الكبارى عن الهواء بِالدّهانات. ١3‏ 
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متته 


9 


© ١أ‏ ضغ علامة (”) أو (×) أمام العبارات الآتية: 
١‏ - غاز الاكسجين عديم اللون والطعم والرائحة. 
۲ - أطلق العالم جوزيف بريستلى اسم الآكشجين على غاز الأكسجين عام ۱۷۷۸ م. 
٣‏ - يتفاعل الأكسجين بسرعة مع المواد؛ فينطلق الضوء والحرارة وهو ما يُسمَّى أكسدة. 
٤‏ - المصدر الرئيسى لغاز الأكسجين هو التّباتات الخضراء. 
ي انظر إلى الشكل التالى. ثم أجب: 
١‏ - يُستخدم هذا الجهاز فى تحضير غاز .......... 
۲ - اسم المحلول )١(‏ هو ...... 
٣‏ - انكر استخدامين لهذا الغاز: 


ت 2ت 2- 
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أهداف الدرس: ` 


فى نهاية الدرس ينبغص أن يكون التلميذ قادرًا على أن: 


© يتعرف مصادر انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون. 
©© يُجرى تجارب توضح خصائص غاز ثانى أكسيد الكربون. 
© يُحدّد أهمية واستخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون. 


مفاهيم الدرس: ا 
69 الاحتباس الحرارى © الثلج الجاف 
© غاز ثانى أكسيد الكربون 
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الدرس الثانص: غاز ثانى أكسيد الكربون 


٠‏ يُعدُّ غاز ثانى أكسيد الكربون عاملًا أساسيًا فى استمرار الحياة على سطح الأرض؛ حيث إنه من أحد شروط عملية البناء 
الضّوئى التى تقوم بها النباتات لتنموء وتكوين الغذاء لكافة الكائنات الحية الأخرى. 

٠‏ يُعتبر غاز ثانى أكسيد الكربون (سلاحًا ذا حدين)؛ حيث إنه على الرغم من أهميته إلا أن زيادة نسبته فى الهواء الجوّى 
عن الحدٌّ الطبيعى تنشأ عنها مشاكل خطيرة, مثل: 
* اختناق الكائنات الحية * أضرار بالغة بمناخ الأرض وارتفاع درجة حرارتها 


*) غاز ثانى اكسيد الكربون 


تركييه: 

- ثانى أكسيد الكربون هو مركب كيميائى؛ يوجد على شكل ا ذرة أكسجية 
غاز فى الحالة الطبيعيةء حيث يتكوّن من ذرة كربون مُرتبطة 

بذرتى أكسجينء ويُرمز له بالصيغة الكيميائية (ه© ©). ١‏ 

نسبته: نموذج لجزىء غاز ثانى أكسيد الكربون 


- يُوجَد بنسبة قليلة حوالى ٠,٠۳‏ < فى الهواء الجوَّى تقريبًا. 


مصادره: هناك مصادر عديدة لانيعاث غاز ثانى أكسيد الكربونء منها: 


* احتراق المواد 
الغضوية, مثل: 


٠‏ احتراق الوقود ٠‏ احتراق التبغ 
(الزيت - البنزين) (المادة التى تُصنع منها السجائر) 
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_ الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوى) ‏ 


× لُوحظ فى السّنوات الأخيرة » ويرجع ذلك للأسباب الآتية: 


٠‏ تتسبّب زيادة نسبة ثانى أكسيد الكريون فى الجوٌ فى 


لملكايئك لض اك ) هو ارتفاع درجة حرارة الأرض 


الغلاف الجؤّى عن نسبته الطبيعية. 


؛ نتيجة زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى 


زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجؤّى فى السّنوات الأخيرة. 
7 بسبب تناقص المساحات الخضراءء وزيادة عوايم السيّارات: وأدخنة المصانع. 
تناقص المساحات الخضراء ضار جدًا بالبيئة. 
لأن ذلك يُوَدى إلى ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون» وارتفاع درجة حرارة الأرض» وتناقُّص نسبة 
غاز الأكسجين اللازم لتنفس الكائنات الحية. 


له 
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الدرس الثانى: غاز ثاتى أكسيد الكربون 


8 الكشف عن وجود غاز ثانى اكسيد الكربون 
٠‏ يُمكننا الكشّف عن غاز ثانى أكسيد الكربون من خلال الأنشطة التالية: 
الكشف عن وجود غاز ثانص أكسيد الكربون فص هواء الزفير 
الأدوات: برطمان أو أنبوية اختبار - ماء جير رائق (محلول هيدر وكسيد الكالسيوم) - 
شفاطة عصدر طويلة. 
خطوات العمل | الشكل التوضيحى 
(1) ضغ كَمّية صغيرة من ماء الجير الرّائق فى برطمان. 
(5) انفُخ باستخدام الشقّاطة فى البرطمان» لمدة تتراوح | 


أتبوب بلاستيك - صلصال. 


() قم بإنبات بذور الفول (أى البسلة) على قطعة قطن 
أو نشارة شب مبئلة بالماء فى برطمان. 
(5) قم بعمل ثقب فى غطاء البرطمانء وأنفذ منه الأنبوب 
البلاستيكى: ثم ثبّته يواسطة الصّلصال. 
© ضع الطرف الآخر للأنبوب فى برطمان به ماء جير 
رائق: واتركه عدة أيام: ولاحظ التغيّر الذى يحدث لماء 
الجير الرّائق. 


۹ الجير الراتق. 
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الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوى) .هه 


الكشف عن وجود غاز ثاز 


الأدوات: مخبار زجاجى - شمعة - ماء جير رائق - غطاء زجاجى 


امان 


1 2 
)١‏ تبّت شمعة قى قاعدة المخبارء ا 


ا وأشعلها. 
©) غَنطٌ المخبار بالغطاء الزجاجى. 
ولاحظ الشّمعة حتى تنطفئ. 
2) ارقع القطاء الزجاجیء ثم صب قلي 
من ماء الجير الرّائق داخل المخبار. 


* من الأنشطة )١(‏ و(۲) و(؟) نستنتج الآتى: | 

© ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء: 

٠ |‏ تفس الإنسان (هواء الدّفير) » تقس النباتات النامية 

٠ ٠ |‏ احتراق المواد الُضوية (مثل الشّمعة) 

< © ماء الجير الرّائق يُستخدم فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون. 
لكنه يتعكر عند هرورة فيه 

© عند مرور غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرّائق (هيدروكسيد الكالسيوم) يتكوّن راسب 8 
أفيض من مادة (كربونات الكالسيوم) التى لا تذوب فى الماء؛ لذلك يتغكر مام الجير. ا 


يتعكر ماء الجير الرّائق عند مرور غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
لتكوّن راسب أبيض من مادة كربونات الكالسيوم» التى لا تذوب فى الماء. 


عند احتراق المواد الغضوية. 
غاز ثانى أكسيد الكربون قى 
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هعد > ست 


الدرس الثانی: غاز ثائص أكسيد الكريون د 


) تحضیر غاز ثانى أكسيد الكربون 


٠‏ لتعرّف كيفية تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون نجرى النشاط التالى: 


تحضير غاز ثانی أكسيد الكرر 


الأدوات: عدة مخابير أو أنابيب اختبار زجاجية - دورق زجاجى له سدادة من الفلين ذات ثقبين - قمع زجاجى 
- أنبوبة زجاجية على شكل حرف ل - جمض هيدر وكلوريك مخقّف - مادة كربونات الكالسيوم 


لم تون الجهازء كما فى الشكل المقابل. 

(©) ضغ مسحوق كريونات الكالسيوم فى الدُورق 
الزجاجى+ 

(©) ضع حمض الهيدروكلوريك المخقّف فى القمع. 
() افتج الصُنبور لصب القليل E‏ 
مسحوق كريونات الكالسيوم. 

(6) اجمع الغاز المُتصاعد فى المخبار عن طريق 
إزاحة الهواء لأعلى؛ ثم اجمع عدة مخابير من الغاز 
لاختبار خواصه. 


حمض هيدروكلوريك مخقّف >9 
7 


صن | 


سدادة 


» يُمكن تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون بتفاغل حمض الهيدروكلوريك المخفّف مع كربونات 
الكالسيوم. 
» يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 


نا ابس غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 
7 لأنه أثقل من الهواء؛ فيُزيح الهواء لأعلىء ويحلٌ محله. 


- اكتب المصطلح العلمى: 
4 

© غاز ينتج عن عملية التنفسء واحتراق المواد الضوية. ) ( 

@ ظاهرة تنشأ عنها زيادة درجة حرارة الأرض. 
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الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجو 


2222-22-5 تست 


“ا حصاتص غاز ثانى أكسيد الكربون 


٠‏ نجمع غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج من إجراء النشاط السابق فى عدة مخابير لدراسة خواصّهء والتى 
يُمكن توضيحها كالآتى: 


الأدوات: عدة مخابير بها غاز ثانى أكسيد الكربون - نصف ليموتة - مسحوق بيكربونات 
الصوديوم - شمعة - أعواد ثقاب - ماء ملوّن - زجاجة مياه غازية - كأس زجاجية 


وتا ا اتن 
() اعضر نصف ليمونة على قليل من | "ل مد ی : 
بيكربونات الصوديوم فى كأس زجاجية 
(أو افتح زجاجة مياه غازية). 
لاحظ لونّ ورائحة الغاز المُتصاعد. 


>الغاز الناكج عييم | 
اللون والراكحة. 


ST ED E‏ ا 
فوق شمعة مشتعلة داخل كأس زجاجية. 
» أدخل عود ثقاب مشتعك داخل مخبار | 
مملوء بغاز ثاتى أكسيد الكربون. 

ثم سجّل ملاحظاتك. ' 


© تكس مِخبارًا به غاز ثانى أكسيد الكربون | 
فى كأس زجاجية بها ماء مُلوّن. 
ماذا تلاحظ؟ 


©) أدخل شريط ماغنسيوم مُشتعلًا داخل | 
مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون. 
ماذا تلاحظ؟ وتترسّب مادة سوداء! 

(الكربون أو الفحم) | 
ع کا ا 


@ 00ل 


الدرش الثانص: غاز انی أكسيد الكريون د 


٠‏ من النشاطين »٤(‏ 0) يُمكن أن نستنتج خصاتص غاز ثانى أكسيد الكربون؛ وهى أنه: 
© أثقل من الهواء؛ لذلك يُجمع بإزاحة الهواء لأعلى؛ ويحل محلّه. 

© عديم اللّون والرّائحة. 

© لا يشتعل ولا يُساعد على الاشتعال؛ لذلك يُستخدم فى إطفاء الحرائق. 

© يدُوبٍ فى الماء؛ لذلك لا يُمكن جمعه بإزاحة الماء لأسفل؛ كما الحال فى غاز الأكسجين. 

© عند تفاعله مع شريط الماغنسيوم المُشتعل يتكوّن مسحوق أبيض من أكسيد الماغنسيوم, 1 
وتترسّب مادة سوداء وهى الكربون (الفحم) على جدران المخبار. 1/ 


يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
| لأنه لا يشتعل ولا يُساعِد على الاشتعال. 
لا يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل عند تحضيره. 
ع لآنه يدوب فى الماء. 
يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون عند تحضيره بإزاحة الهواء لأعلى. 
ع لاه أثقل من الهواء. 
عند إدخال شريط ماغنسيوم مُشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون تتكوّن مادة سوداء على جدار المخبار. 
5 لترسّبٍ عنصر الكربون الأسود (على جدار المخبار). 


معلومة إثرائية 8" 


اي لاس اس لع ل لال للدت 
Ke n 2 9 8 5‏ 3 0 5 
لأن الإنسان لا يستطيع رؤيته أو تذوقه أو شمَّهء وتنفسه فى مكان مُغلق (ردىء التهوية) يؤدى إلى تناقص نسبة 
غاز الأكسجين وزيادة ثانى أكسيد الكربون؛ مما يؤدى إلى الاختناق وفُقدان الوعى» ثم الموت. 


- ضع علامة (⁄) أو 0): 
@ غاز ثانى أكسيد الكربون له لون أبيض. 9) 
© يُمكن عمل محلول بإذابة غاز ثانى أكسيد الكربون مع الماء. 
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الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوى) 5 o‏ 


) أهمية واستخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون 


!| يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون 
فى عملية البناء الضُوكى التى 
/ تقوم بها النباتات الخضراء. 


يُستخدم فى إطفاء الحرائق 
(لأنه لا يشتعل» ولا يُساعِد 
على الاشتعال). 


: 

ا ا 
1 

1 


٠‏ يتحوّل غاز ثانى أكسيد الكربون إلى سائل بالضّغط والتبريد. ثم بتخفيف الضّغط يتحوّل إلى الثلج 
الجافٌ. 


وا الضغط 
ثانى أكسيد الكريون (غان) سي ارين (شال) لس شح جات حت 


1 
E الضة‎ 0 
1 


ا الخميرة إلى العجين عند صناعة المخبُوزات. 


9 لحدوث التخمّر وتصاعٌد غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يتمدّد بفعل الحرارة» فيجعل الخبز مسامبًا ومقبول 
الطعم. 
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الدرس الثانی: غاز ثانی أكشيد الكريون ہے 


أضرار المشروبات الغازية: 
يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون -كمُّكوّن رئيسى- فى صناعة المياه الغازية. 
٠‏ الإفراط فى تناول المياه الغازيّة سُلوك غير صحى. 
٠‏ يُطلق العلماء على المياه الغازية اسم (الأغذية الفارغة). 
٠‏ عند الإفراط فى شرب المياه الغازية يتم ابتلاع كميات كبيرة من غاز ثانى أكسيد 
الكربون الذى يؤدى إلى:. 
© الإصابة بمرض هشاشة العظام. 


يُسيِّبٍ الوفاة لارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون قى الدم؛ مما يؤدى إلى عدم 
الحصول على غاز الأكسجين اللازم للعمليات الحيوية بالجسم. 


يُطلق على المشروبات الغازية اسم الأغذية الفارغة. 
5 لعدم احتوائها على أَىّ عناصر غذائيةء عدا السكر. 
3 يجب عدم الإفراط فى تناول المشرُوبات الغازية. 


2% حتى لا يؤدى إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام. 


البناء الضوئى 


ا تستهلك النباتات الخضراء ثانى أكسيد الكربون ١‏ تأخذ النباتات الخضراء الأكس جين من الهواء 
. من الهواء الجوى وتطلق الأكسجين. أ الجوى وتُخرج ثانى أكسيد الكربون. 


arm QED. 
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ت نسبقه فص الغلاف الجوؤص: يُوحَد فى الطبيعة بنسبة ٠.٠١‏ > من حجم الهواء الجوّى. 
٥‏ توكيبه: يتكون من اتحاد ذرتى أكسجين مع ذرة كربون. 
ت رمزه الكيميائص: و0 © 
د فصادره: تنفس الكائنات الحيةء واحتراق المواد العضوية. 
0 تحضيره: يُحضَّر فى المعمل بإضافة حمض الهيدر وكلوريك المخقّف إلى مسحوق كربونات الكالسيوم. 
ه خواشه: 
© عديم اللون والرائحة. 
© لا يشتعل ولا يُساعد على الاشتعال. 
© يدُوبٍِ فى الماء 
© أثقل من الهواء. 
© بتفاعل مع شريط الماغنسيوم المشتعلء مُكوّنًا أكسيد الماغنسيوم (مادة بيضاء) والكربون (مادة سوداء). 
* يمكن الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون عند إمراره على ماء الجير الرائق (هيدروكسيد الكالسيوم)؛ 
فيتعكر» ويتكون راسي أبيض من.ماية (كريونات الكالسيوء) الل لا تذوي فى الاه 
ت أهميته واستخداماته: 
@ يدل فى عماية البناء الضوئى. 
© بدخُل فى صناءة الثلج الحاف 
© يستتخدم فى إطفاء الحرائق 
© نسجخدم فى صئاعة المياه الغازية. 
© يدخل فى صناعة العجائن والمخبُوزات. 


الثلج الجاف (- هو غاز ثانى أكسيد الكربون فى الحالة الصّلبة: ويُستخدم فى التبريد. 


ارتفاع درجة حرارة الأرض؛ نتيجة ز غاز ثان 
١|‏ ظاهرة الاحتباس لكر |2 هو ارتفاع درجة حرارة الأرض؛ نتيجة زيادة نسبة غاز تی أكسيد | 
٠ !‏ الكربون فى الغلاف الجوّى عن نسبته الطبيعية. | 


() ماذا يحدّث لحياتنا على الأرض إذا؟: 


أكمل العبارات التالية: 


أا فى عملية البناء الضُوكى يمتص النبات غاز ...................: وينتج غاز 
ا ....» وينتج غاز ..... 


يُستخدم فى التبريد. 
علل: 
1 يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
ب تُضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبز. 
@ يتعكر ماء الجير الرّاكق بإمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
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أ استمرّت نسبة غاز ثاقى أكسيد الكربون قى الارتفاع فى الغلاف الجوّى. 


نب قلّت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الهواء الجوّى. 


فب تيلّغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوّى ................ وتُرمز له بالرمز .. 
@ يحول غاز ثانى أكسيد الكربون ب TT‏ الى شاش وتتحفيف الصغط حول إل 


د تُعانى البيكة من ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى السّنوات الآخيرة: 


EE 0‏ تشهلك 


0 


تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


على الدرس الثانى 


اولا: الأسئلة الموضوعية 


أكمل ما يأتى: 

١‏ - يتكوّن جزىء غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة كربون مُرتبطة بذرتى 

۲ - يُحضّر ثانى أكسيد الكربون فى المعمل بإضافة .... 
۰ ۲ - ينبعث غاز ثانى أكسيد الكربون نتيجة احتراق المواد 

' تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجِوّى‎ - ٤ 
)٠٠۲۰ عند تفاعل غاز ثانى أكسيد الكربون مع ماء الجير الرائق تنتج مادة .......... (القاهرة‎ - 
يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى ... وذلك عند تحويله إلى ثلج جاف.‎ - ٦ 
يحترق الماغنسيوم فى وجود غاز ثانى أكسيد الكربون مُكوَّنًا مسحوقًا أبيض يُسمّى‎ - ۷ 
۸ 
۹ 


(كفر الشيخ )۲۰٠۱۹‏ 
(بورسعيد ۲۰۲۰) 


- يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة س (الجيزة ٠07؟)‏ 


- زيادة نسبة غاز ....... تؤدّى إلى اختناق الكاتنات الحية» وظاهرة 


اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - يتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخقّف إلى مسحوق: 
(المنوفية 107 ؟) (كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم - كلوريد الكالسيوم) 
۲ - يظلّ شَّريط الماغتسيوم مُشتعلًا داخل مخبار مملوء بغاز ثانى أكسيد الكربون؛ ويتكوّن أكسيد ماغنسيوم؛ و: 
: (کریون - أكسجين - ثانى أكسيد الكربون - نيتروجين) 
٣‏ - ماء الجير هو: (كربونات الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - بيكربونات الكالسيوم) 
٤‏ - فى عملية البناء الضُوئى يمتصّ النبات غاز: (شمال سيناء ۰14( (Hs - O» - CO» - N»)‏ 
ه - الغاز الذى يُستخدم فى صناعة الثلج الجافٌ هو: 
(الغربية )۲١٠١‏ (ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين) 
٦‏ - من خصائص غاز ثانى أكسيد الكربون أنه: 
(القاهرة ۲٠‏ 0 أت من الوواء ا من الهواء - له لون ورائحة - لا یذوب فى الماء) 
E‏ الزفر فى ITE‏ فاته E ESS‏ 
(دمياط ۲۰۱۷) (كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم - كبريتات الكالسيوم) 


اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - غاز يتكوّن من احتراق المواد العُضوية. 0 


۲ - ظاهرة ينتج عنها ارتفاع درجة حرارة الأرضء وتُسبّب حدوث تغيّرات مناخية. (البحيرة )٠٠٠١‏ ( 
۳ - راسب أبيض يظهر نتيجة تفاعل ثانى أكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم. (بورسعيد )0١‏ ( 
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جا سه ا E‏ 


15 غاز ثانى أكسيد الكربون فى صُورة صلية بعد تعرّضه للضّغط والتبريد. (الدقهلية‎ - ٤ 
.© مادة سوداء تترسّب على جدران المخبار عند اشتعال شّريط ماغنسيوم فى مخبار به ج0‎ - 5 


ضع علامة ( ك ) أو (×): 
١‏ - يُوحّد غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء بنسبة ١,"‏ . 


SS 


> - يؤدّى ارتفاع غاز +00 عن النسبة الطبيعية إلى الإضرار بالبيئة. 


۸ - يجب زيادة المساحة الخضراء فى المدن المزدحمة. 

4 - يجب عدم الإكثار من تناول المشروبات الغازية. 

٠‏ -لا يُمكن تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. 
١‏ - يُطلق على غاز و60 القاتل الصّامت. 

ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 

١‏ - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوّى. 

۲ -إمرار هواء الرّفير فى ماء الجير الرّائق. 

۳ - شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية. 


(3) ممم مس سمس سس )و 


٤‏ - إضافة حمض هيدر وكلوريك مخقّف إلى مسحوق كربونات الكالسيوم فى أنبوبة اختبار. 

ه - تنكيس أنبوبة بها غاز C0»‏ فى كأس به ماء. 

1 - احتراق شّريط ماغنسيوم فى مخبار مملوء بغاز ثانى أكسيد الكربون. ) 
۷ - تنكيس مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون فوق شمعة مُشتعلة. 


5 ّ 0 E 


1 غان تمك ها ال الاق (المنيا 15 


ER ) (r 


0 


a ) (r 


۲ - غاز ثانى أكسيد الكربون يُعكّر ماء الجير الرّائق. ) 
۳ - يتفاعل غاز ثانى أكسيد الكربون مع ماء الجير الرّائق مكوّنًا راسبًا من هيدر وكسيد الكالسيوم الذى 

لا يدوب فى الماء. ) 

) كربون.‎ E يتكوّن جزىء غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة أكسجين‎ - ٤ 

3 اا ا حمض الهيدروكلوريك مع كبريتات النحاس. ( 

()5015 يُستخد يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى التبريد . (الفيوم‎ - ١ 

) E AE SEE Ê E 


علل لما يأتى: 

٠۲١ يتعكر ماء الجير الرّائق عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. (البحيرة‎ - ١ 
٠۲١ يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء بعض الحرائق. (الأقصر‎ - ۲ 
٠٠۷ ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوّى فى السَّنوات الأخيرة. (الغربية‎ - ٣ 
يُجمع غاز و0© بإزاحة الهواء لأعلى.‎ - ٤ 

- تضاف الخميرة للعجين عند صناعة المخئوزات. (القليوبية ٠*٠‏ 


۷ - تترسّب مادة سوداء على جدران المخبار المملوء بغاز C0»‏ عند احتراق شَّريط ماغنسيوم به. 


٠۲١ (الفيوم‎ 


٠۲١ (البحيرة‎ 


٠15 (الدقهلية‎ 


+7١ القليوبية‎ 
+٠١ (البحيرة‎ 


(r 


(r 


۸ - إضافة الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز. (بدى سويف 0۷ 
٩‏ -اتّحاد ذرتى أكسجين مع ذرة كربون. 

٠‏ - تعرّض غاز د©© إلى الضّغط والتبريدء ثم تخقيف الضّغط. 

١‏ - مُحاولة جمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. 

اذكر استخدامًا واحدا لكل مما يلى: 

١‏ - الثلج الجاف (القديوبية 7-14) ۲ -ماء الجير الرّائق ۳ - غاز ثانى أكسيد الكربون 


انظر إلى جهاز تحضير غاز ثانص أكسيد الكربون فى الشكل التالى. ثم أجب: 


من الشكل المُقابل: أجب عن الآتى: 
أ ماالذى يحدث للشّمعة يعد فترة؟ 


ب يُمكن تفسير ما حدث بأن غاز ثانى أكسيد الكربون ....... 
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ا أكمل العبارات الآثية: 
١‏ - تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوّى 
اله غاز خانى أكسيد الكريون اسای 
يعد 2 .... مصدرًا من مصادر غاز ثانى أكسيد الكربون. 
٤‏ 0 جزىء غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة مُرتبطة مع ذرتى . 0 
ب علل لما يأتص: ١‏ - تضاف الخميرة للعجين عند صناعة المخدُوزات. kk‏ 
۲ - يجب زيادة المساحات الخضراء قى المدن المزدجمة. 
اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - يُمكن تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون بإضافة حمض الهيدروكلوريك المخقّف إلى: 
(كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - كبريتات الكالسيوم - كلوريد الصوديوم) 


۲ - يُسمّى غاز ................ الصّلب بالثلج الجافٌ. CO»)‏ -و© - (HO - N»‏ 
٣‏ - فى عملية البناء الضُوئى يمتضٌ النبات غاز: (النيتروجين - الهيدروجين - ثاتى أكسيد الكربون - الأكسجين) 
AMY CN‏ 
يا ماذا يحدث فى الحالات الأتية؟: ١‏ - زيادة نسبة غاز و20) بدرجة كبيرة فى الغلاق الجوّى. 
۲ - إشعال شریط ماغنسيوم فى مخيار به غاز © ©. 0 
أ اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - غاز يتكوّن من احتراق المواد الحضوية. ) 
- ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوّى عن نسبته 
الطبيعية. ee)‏ 
٣‏ - مادة سوداء تترسّب على جدران المخبار عند اشتعال شّريط ماغنسيوم فی مخبار به غاز 
ثانى أكسيد الكربون. 
٤‏ - راسب يتكوّن عند مرور غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرّائق 
ب انظر إلى الشكل الققابل. ثم أجب عن الآتى: ن 
١‏ -المادة (أ) هى .... ۲ - السّائكل (ب) هو : 
٣‏ - يُجمع الغاز بإزاحة الهواء لأنه دار 


- يج : a ES‏ 
ا ضع علامة ( ⁄) أو (×): aE‏ 


١‏ - يُستخدم الثلج الجا فى عملية التبريد. 

۲ - غاز ثاتى أكسيد الكربون لا يشتعل» ولكن يُساعِد على الاشتعال. 

۳ - ماء الجير الرائق هو هيدر وكسيد الكالسيوم. 

٤‏ - عند تنكيس مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون فى كأس به ماء مُلوّن ينخفض مستوى الماء فيه. 
ب اذكر استخداقين لغاز ثانى أكسيد الكربون. 


أهداف الدرس: 

فى نهاية الدرس ينبغص أن يكون التلميذ قادرا علص أن: 
© يتعرّف خصائص غاز النيتروجين. 
© يُحدّد أهمية غاز النيتروجين. 

مفاهيم الدرس: 

٠‏ النيتروجين 


0 


غاز النيتروجين 
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الدرس الثالث: غاز النيتروجين 


٠‏ يُعد غاز النيتروجين أكبرَ غازات الغلاف الجوّى حجمًاء ويدخل فى تركيب جميع الأنسجة فى الكائنات الحية؛ لذلك فهو 
من أهم الغازات اللازمة لحياة الكائنات الحية. 

ه شف غاز النيتروجين على يدٍ الصّبيب الأسكتلندى (دانيال رذرفورد) عام 10/7/7م. 

٠‏ يُطلق على غاز النيتروجين اسم (الآرُوت)» ومعناه (عديم الحياة). 
لأنه لا يُساعد على الاشتعال؛ وليس له دور فى عملية التنقس. 


« دانيال رذرفورد » 


تركييه: 

٠‏ النيتروجين يُوجد في الطبيعة على شكل غازء ويتركّب من ذرتى 
نيتروجينء ويْرمَز له بالرمز الكيميائى 212. 

١ : 

© غاز عديم اللون والصّعم والرائحة 

© لا يشتعل» ولا يُساعِد على الاشتعال 

9© صعب الذَّوبان فى الماء 


نموذج لجزىء غاز النيتروجين 


أهميته: 
٠‏ مكَوَن أساسى لجميع الشركات البروتينية فى أجسام الكاكنات الحية. 
نسبته: 


« يُوجّد فى الهواء بنسبة ۷۸ أى ما يُعايِل (2ْ) من حجم الهواء الجوّى. 
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@- 


الوحدة الثالثة: (مكونات الغلاف الجوي) 


© تتكوّن ( ) فى الغلاف ® تحصّل التباتات البُقولية مثل ( 


الجوى عند تفاعُل النيتروجين مع الأكسجين ) على النيتروجين اللازم لصنع البروتين 
أثناء حدُوث البرقء وتصل هذه الأكاسيد إلى بمُساعدة نوع من البكتيريا يعيش على جُذور هذه 
التربة الرراعية مع مياه الأمطار. النباتات. تُسمّى ( 2 
. يدخّل غاز النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
7 لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكوّنة للأنسجة الحية. 


(فكر وأجب) اكه 


-١‏ يسمى غاز النيتروجين الآزوت أو عديم الحياة. 
"- يدخل غاز النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
۳- للبكتيريا دور مهم للبقوليات. 


كيبي 
يا 


IA‏ العلوم - 1 - الفصل الدراسى الأول 


الدرس الثالث: غاز النيتروجين 


9 المعرفة (©) 


قرکیب الجارود ٠‏ 
(مادّة مُتفجُرة) 


صناعة القولان 
الذى لا صدا 


yy 


ت يُوجّد غاز النيتروجين فى الهواء الجوّى بنسبة ۷۸ /. 


© تتكوّن أكاسيد النيتروجين عند تفاعل النيتروجين مع الأكسجين عند حدُوث البرق. 


© يتكوّن جزىء النيتروجين من ذرتى نیتروجین» ورمزه الكيميائى ۸. 
© مكتشف غاز الندترى جين الطبيب الأسكتلندى دائيال رذرقورد. 


ه يُطلق على غاز النيتروجين اسم الآرُوت, ومعناه عديم الحياة؛ لأنه لا يدخل فى عملية التنقّسء ولا يُساعِد على 
الاشتعال. 
٥‏ تُنتج النباتات البقولية البروتينات من نيتروجين الهواء الجؤّى بمُساعدة البكتيريا العُقّديّة. 
ه خصائص غاز النيتروجين: 
© عديم اللون والطعم والرائحة 
© صعب الذَّوبان فى الماء 
@ لا يشتعلء ولا يُساعد على الاشتعال 
ه أهمية غاز النيتروجين: 
٠‏ مكوّن أساسى لجميع المُركُبَات البروتينية للكائنات الحية؛ حيث يدخل فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 


6 ضغ علامة (”) أمام العبارات الصحيحة. أو (×) أمام العبارات غير الصحيحة» مع تصحيج الخطأ: 


أ البُقوليّات مثل نبات البرسيم تستفيد من نيتروجين الهواء الجوّى. ) ) 
ب يُسمّى غاز النيتروجين أيضًا بالآزوت» ومعناه (عديم الحياة). 00 
ج غاز النيتروجين عديم اللون والطعم والرائحة» وسهل الذوبان فى الماء. ) ( 
اختر الإجابة الصحيحة: 

e DILE ل غار الرو جين‎ - ١ 


2۷۸ كر ب‎ Î 
7١ Ai 

۲ - يُكوّن النيتروجين أهم جزء فى: 
أ البروتينات ب الكربوهيدرات 
ج الدّهون د الماء 


© - من خصائص غاز النتروجين أنه 
أ يشتعل ب يدخل فى تركيب الكربوهيدرات 
© يدخل فى عملية التنقس ف لا يُساعِد على الاشتعال 


ت( حا سح ا سا ا ساح اا اع 
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تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


على الدرس الثالثت 


١‏ - تتكوّن ................. فى الهواء الجوّى أثناء حدُوث البرق. 
٣‏ - أساس تكوين البروتين بالجسم غاز ........ 


” - تبت بكتيريا الشقد الجذربة قى النياتات اليقولية ............. الهواء الجوّى. (القاهرة )۲٠۲١‏ 
NE E‏ سيب Î as ELAR‏ 


اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - العالم الذى اكتشف غاز النيتروجين هو: 

(دمياط ۲۰۱۷) (أندريس سيليزيوس - جوزيف بريستلى - دانیال رذرفورد - أنطوان لافوازييه) 
۲ - یُوجّد النيتروجين فى كل مما يآتى, ما عدا: 

(الغلاف الجوّى - جميع أنسجة الكائنات الحية - الدُهون - البروتينات) 

۳ - أكبر الغازات حجمًا هو: (الهيدروجين - النيتروجين - الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون) 
٤‏ - يرمز لغاز النيتروجين بالرمز: (Na - Ha - COz - Oz)‏ 
اكتب المصطلح العلمى: 


١‏ - أكاسيد تتكوّن من اتّحاد النيتروجين مع الأكسجين عند حدُوث البرق. (الإسكتدرية ۲۰۲۰) ( .س( 
۲ - نوخ من النباتات تنقج البروتينات من نيتروجين الهواء الجوّى بمُساعدة البكتيريا العُقدية. مك000 


علل لما يأتى: 

١‏ - يدخُل غاز النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحيّة. 

۲ - يُسمّى غاز النيتروجين (الآزوت) أى عديم الحياة. (بنی سويف ۲۰۱۹) 
۳ - تلعب البّكتيريا دورًا مهما للبقوليات. (بورسعيد ۲۰۲۰) 
ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 

١‏ - تفاعُل النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدُوث البرق. 

۲ - إذا تم القضاء على بكتيريا التربة. (مطروح ۲۰۱۹) 
٣‏ - عدم وجود غاز النيتروجين فى الهواء الجوّى. (البحيرة ۲۰۱۷) 
اذكر أهمية كل من: 

١‏ -غاز النيتروحين 

۲ - بكتيريا العُقد الجذرية (الجيزة )٠٠۲١‏ 


4 العلوم - الصف السادس الابتدائي القصل الدراسى الأول‎ ey 


)مسد )سس )سح( سس( )و 


على الدرس الثالث 


() !1 أكمل ما یأتی: 


١‏ -غاز النيتروجين .د الدوبان فى الماء. 
۲ - يتكوّن جزىء النيتروجين من ذرتى لمآ ا اا رحا 
٣‏ - يتّحد غاز النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدٌُوث البرق» وتتكوّن e‏ 

ENS SE E 

ب علل لما يأتص: ١‏ - يدخل النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 

۲ - يُسمّى غاز النيتروجين الآزوت أو عديم الحياة. 


اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - أي الغازات التالية يدخّل فى تركيب البروتينات؟: 0 


(الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين - الهيليوم) 


۲ - مُكتشف غاز النيتروجين هو العالم: 

(دانیال رذرفورد - جوزيف بريستلى - أنطوان لافوازييه - إندريس سيليزيوس) 
٣‏ - الرّمز الكيميائى لغاز النيتروجين هو: (232 - و0 - (CO: - N2‏ 
٤‏ - جميع النباتات الآتية تحصّل على النيتروجين بمُساعدة نوع مُعيّن من البكتيرياء ما عدا: 

(البرسيم - البازلاء - الول الصّويا - الطماطم) 

ب اذكر أهمية كل من ١:‏ - غاز النيتروجين ‏ " - بكتيريا العُقد الجذرية 
|١١ ©‏ ضع علامة (/) أو (7) أمام العبارات الآتية: 
١‏ - غاز النيتروجين يشتعلء ويُساعِد على الاشتعال. 
۲ - غاز النيتروجين نشط جدًا كيميائيًا. . 


۲ -غاز التيتروجين يدخُل فى تكوين الكربوهيدرات. ١‏ 

٤‏ -يُمش ااه 3 حجم الهواء الجوى. م 
ب ماذا يحدّث فص الحالات الآتية؟: 6 
١‏ - نقص نسبة النيتروجين فى الهواء الجوّى عن النسبة الطبيعية ۲ - اختفت البكتيريا من التربة 
صؤب ما تحته خط: 

١‏ - غاز النيتروجين لا يشتعل» ويُساعد على الاشتعال. 

٣‏ غاز الاكسمين مكل أعلى نسية فى الوواء الجوى. 

٠ تعيش بكتيريا الُقد الجذرية على سيقان النباتات.‎ - ٣ 
غاز النيتروجين يتكوّن من ثلاث ذرات نيتروجين. کک‎ - ٤ 


ب اذکز خاضيتين من خقائص النيتروجين. 
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ا ا سا حا )ا ا سا ا سحا د ا اس 


سر مسرن مسر سل 
2ت 2 22 ص 


على الوحدة الثالثة 


أ تُثبّت بكتيريا العُقد الجذرية فى النباتات البقولية مثل الفول والبرسيم أكسجِينَ الهواء الجوّى. 0 
قب يحتلٌ غاز الأكسجين ۷۸ > من مكوّنات الهواء الجوّى. 00 


أ غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين). 
اب غاز ثانى أكسيد الكربون من الخشب. 


ا - السّائل (۲) هو EE‏ 
َا اذکر استخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون: 


e 39-5 -۲ SS SS 
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تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


على الوحدة الثالثة 


١‏ - يشغل غاز الأكسجين ........ حجم الهواء تقريبًا. 
۲ - ينتج خلال عملية البناء الصّوئى فى النباتات الخضراء غاز ... 


...» بيئما ينتج عن احتراق المواد العضوية 
(الغربية )۲٠٠۱۷‏ 
| (بنى سويف ۲۰۲۰) 


(دمياط ۲۰۱۷) 


5 ....... » بينما ينتج ثانى أكسيد الكربون من عملية ..... (قنا ۲۰۲۰) 
أ 7 . يسبب تعكير ماء الجير بسبب تكن مادة .. ...... التى لا تذوب فى الماء. 

1 ۷ - تبلّغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالقلاف الجوّى ...... وَيُدَمَدَ له بالرمن. 

: (السویس ۲۰۱۷) 
TEES RÎ‏ ء وغاز التيتروجين .... 

لک کل اک ا ف س (لإسكنرية )٠٠۲١‏ 
ا ٠‏ - يُستخدم غاز ... فى قطع ولحام المعادن. 

ا ١‏ - اتّحاد الأكسجين مع العناصر سريعًا ينتج ضوءًا وحرارة» ويُسمّى ........................» بينما إذا تم ببطء فى وجود 


۲ 


........................ القاتل الصّامت » بينما يُطلق على غاز 
۳ - يتكوّن جزىء غاز الأوزون من .... ذرات أكسجينء ويْرمَّز له بالرمز 
٤‏ - يُرِمَزْ لغاز الأكسجين بالرمز » بينما يُرِمَزْ لغاز النيتروجين بالرمز 
5 - يتكوّن غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة كربون مُرتبطة بذرتى .. 
7 - المصدر الرئيسى لغاز الأكسجين هو 


. الآزوت (عديم الحياة). 


(يورسعيد ۲۰۲۰) 


(كفر الشیخ )۲١٠۹‏ 


لأسفل » بينما يُجِمَّع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة 
....... فى صناعة المشرُوبات الغازية. 
.... من كثاقة الهواء. 


. لأعلى. 


٠٠ |‏ - تصل درجة حرارة لهب الأكسى أسيتيلين إلى 
١ :‏ - يتّحد غاز النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدوث البرق؛ وتتكوّن 5-6 


FF‏ العلوم - للسب السادس الابتداني - الفقصل الدراسى الأول 


۲ - يتفاعل الحديد الرٌطب مع .... مكوٌّنًا أكسيد الحديد. 
۳ - بإضافة حمض الهيدر وكلوريك المخفّف إلى كربوتات الكالسيوم يتصّاعد غاز ... 


٤‏ - يُستخدّم غاز ..................... فى إطفاء الحرائق. 


۷ - تُتيّت بَكتيريا العُقد الجذرية فى النباتات البقولية 07 EM‏ (أسيوط ۲۰۲۰( 


2-7 7077 اختر الإجابة الصحيحة: 


E 
يُعد النيتروجين مكونًا أساسيًا فى تركيب: (السّكريات - البروتينات - الدهون - الماء)‎ - ١ 
يُوجَد الأكسجين فى الغلاف الجوّى فى الحالة الغازية فى صورة جزيئات ثنائية الذرة تركيبها:‎ - ۲ 


(Ha - Na - و0‎ - CO») 
فى عمليات التتفس والاحتراق يُستهلك غاز: ( الهيدروجين - الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون)‎ - ٣ 
بدور العامل المُساعد عند تحضير الأكسجين.‎ 
(كلوريد الصوديوم - ثانى أكسيد المنجنيز - كريونات الكالسيوم - التُحاس الساخن)‎ 
أي الغازات التالية يُمكن الحصول عليه من إضافة حمض الهيدروكلوريك المخقّف إلى مسحوق كربونات‎ - 
ad الكالسيوم؟: ا‎ 
عند مرور هواء افر فى ماء الحرر الؤائق قات کک کیا مادة تسمى:‎ ١ 
(كربوتات الكالسيوم - اكسيد الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم - كبريتات الكالسيوم)‎ 
الغاز الذى يُساعد على الاشتعال هو: (البحيرة 2015) (الأوزون - الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون)‎ - ۷ 
الغاز الذى يُستخدم مع غاز الأسيتيلين فى قَطع ولحام المعاين هو:‎ - 
(الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد الكربون)‎ 
(Na - COz - Oz - Fz) ("<° الرمز الكيميائى لغاز النيتروجين: (بورسعيد‎ - 4 
قا الصرر هو‎ 2٠ 
(كربوتات الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - كلوريد الصوديوم)‎ )۲١٠۹ (الفيوم‎ 
يدخل غار ثاتى أكديد الكريون فى صتاعة؛ (الأسمدة - القولان - النشادر - الثلج الجاف)‎ > 


4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول‎ a 


< 


> 


E E A E ا‎ 


١١‏ - الغاز الذى يدخل فى تركيب جميع الأنسجة فى الكائنات الحية: 
(الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين - الهيدروجين) 
١‏ - يمل غاز الأكسمين نة الات ا (المنوقية ۲۰۲۰) (۷۸- ۰,۰۳ - ۲۱ - )۸٩‏ 


(الإسكندرية )۲٠٠١‏ (الهيدروجين - الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون) 


5 - يُرمَزْ لغاز اللأوزون بالرمز: (232 - 0 - و0 - و0) 

-غان .........يُسمَّى بالآزوت (عديم الحياة). ( الهيدروجين - النيتروجين - الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون) 

۷ - ينتج عن احتراق المواد العضوية غاز: Na - Oz - Hz)‏ - و0 ك) 
۸ - زيادة نسبة غاز ............ قى الغلاف الجوّى توَّدّى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى. 

(النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين - الهيدروجين) 

Cys NE 1 


٠‏ - يرجع اسم غاز الأكسجين إلى العالم: 

(جوزيف بريستلى - دانيال رذرفورد - أنطوان لافوازييه - إندريس سيليزيوس) 
١‏ - الاتّحاد المُباشر السريع للعناصر مع الأكسجين يُسمّى: (تأكسدًا - احتراقًا - انحلالا -إحلال) 
۲ - مُكتشف غاز النيتروجين هو العالم: 

(إندريس سيليزيوس - دانيال رذرفورد - جوزيف بريستلى - أنطوان لافوازييه) 
۳ - الرمز الكيميائى لغاز ثانى أكسيد الكربون هو: N» - O»)‏ - و00 - (Ha‏ 
٤‏ - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى: 

(أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ونيتروجين) 
4 - الغاز الذى يُستخدم فى إطفاء الحرائق هو: 


موی لاسي اا د قلق كي ت 


١ 
5 
3 
1 
م‎ 


7 اكتب المصطلح العلمى: 


الع وي E‏ 
ا ١‏ - طبقة من الغلاف الجِوّى تحمى الأرض من الأشعة الفوق البنفسجية الضارة. ) ا 
: ؟ غاز لا يشتمل؛ ولا شاع على الأشتعال. 

¦ ۲ -مادة تُضاف التفاعل لتزيد من سرعته دون أن تور على الذواتج. 0 e‏ 
ُ 


4 العلوم - للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول e‏ 


0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
1 
0 
/ 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
١ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
ل‎ 
١ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


۸ 


۹ 


٠‏ - العملية التى تنتج من اثّحاد المواد ببُطء مع غاز الأكسجين. 
١‏ - أكاسيد تنتج عند اتّحاد النيتروجين مع الأكسجين فى الغلاف الجوّى أثناء حدوث البّرق. ) 
١١‏ - مادة تُستخدم كعامل مُساعد فى تحضير غاز الأكسجين. ١‏ 
۳ - أجسام تفيد فى تكاثف بخار الماء حولها ونزول المطر. ) 
٤‏ - طبقة بُنية اللون تتكوّن على الحديد نتيجة اتحاده بالأكسجين فى جو رطب. ) Cs‏ 
5 - اتّحاد المواد مع الأكسجين بسرعةء مع انطلاق ضوء وحرارة. ) 
1 - عملية تنش عند إضافة الخميرة إلى العجين» وينتج ثانى أكسيد الكربون. ) 
۷ - غاز يُسمّى بالقاتل الصّامت. ) 
) 


8 - عملية حيوية تقوم بها النباتات الخضراء؛ لصنع الغذاء وإخراج غاز الأكسجين. (بنى سويف )٠٠۲١‏ 


- غاز يُستهلك فى عمليات التنفس والاحتراق. (الإسكندرية (٠٠٠١‏ (... 
- غاز يدخل فى عملية البناء الصّوئى. 

- نوع من البتكتيريا تعيش على جذور النباتات البقولية. 

- ظاهرة تنشأ من زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوّى. 
- اللّهب الذى يُستخدم فى قطع ولحام المعاين. 


- يتكوّن من خليط من الغازات يُحيط بالكرة الأرضية. ومجدُوب إليها بفعل الجاذبية الأرضية. 


0 


0 د 


9 - غاز عند زيادة نسبته فى الغلاف الجوّى يُسبب أضرارًا مُناخية ضارة بالأرض» ويرفع درجة حرارتها. 


( نوع من النباتات تنتج البروتينات من نيتروجين الهواء الجوّى بمُساعدة البكتيريا العُقدية.‎ - "٠ 
......( )5١ ٠١ -غاز يُسمَّى بالآزوت» ومعناه عديم الحياة. (كفر الشيخ‎ ١ 
( -؟)‎ 7٠0 غاز ينبعث من احتراق المواد العُضوية. (القليوبية‎ - ۲ 


۳ - غاز تمل أعلى نسية فى الهواء الجوّى. (المنيا )5١ 17١‏ (..... 


5 


60 ( )۲۰۱۹ غاز تستخدمه البقوليات فى تكوين البروتينات اللازمة لها. (جنوب سيناء‎ - ٤ 
e) ماناة لا تذوب فى الماء» تتكوّن عند إمرار هواء الرّفير فى ماء الجير الرّائق.‎ - 5 


” - غاز يُمكن خلطه مع الأكسجين؛ ليُعطِى لهبًا درجة حرارته تكفى لصهر المعادن. C9‏ 


۷ - الغاز الذى يُستخدم فى تحضيره محلول فوق أكسيد الهيدروجين. 


العلوم ‏ للضف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 3 


١ 


5 


Mm چ‎ 


عار لسار 2 صف N‏ 
>٠١‏ شفل غ ا كحم الور ا 


1 


> غاز الأكسحين غاز عد اللون والطعم» وله رافحة تفاذة. 


۷ 


- تتكوّن أكاسيد الكبريت أثناء حدوث البرق. 


- يُحضّر غاز الأكسجين بإضافة فوق أكسيد الهيدروجين إلى ثانى أكسيد المنجنيز. 


١‏ - يتكوّن مسحوق أبيض من أكسيد الماغنسيوم عند احتراق شّريط من الماغنسيوم فى جو من الآكسجين. 


- يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة المياه الغازية. 


يمك غاز الآكسجين 5١‏ من حجم الغلاف الجوّى. ) 
- يُسمَّى غاز النيتروجين بالآزوت» ومعناه (غاز الحياة). (القاهرة /5:110)( 
- يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى قَطع ولحام المعاين. (القاهرة 070310( 
- يتكوّن جزىء غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة أكسجين مرتبطة مع ذرتين كربون. ) 
- غاز الأوزون يتكوّن من ثلاث ذرات أكسجين. ) 
- تقل كتل المواد بعد اتّحادها مع غاز الأكسجين. (الدقهلية 7070)( 

- يُستخدم غاز الأكسجين فى التبريد. ) 

5 مُستخدم أسطوانات من غاز ثانى أكسيد الكربون آثناء تسق الجبال. ) 
- يُجمّع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. ا 1 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
١ 
) 


کہ حجن کے کک چ عم کک عنصن کک کک کک يحم | سر ج کک ج 


۸ - يترسّب الكربون على جدران المخبار عند إدخال شَّريط ماغنسيوم مُشتعل فى مخبار به 


غاز ثانى أكسيد الكربون. 00 


5 - الغاز الناتج من النباتات الحضراء فى عملية التنفس غاز الأكسجين. 00 


3 


SE 2 


: 
1 
0 
: 
0 
أ 
0 
أ 
0 
1 
0 
أ 
1 
1 

١١ |‏ - البقوليات مثل نبات البرسيم تستفيد من نيتروجين الهواء بمُساعدة الجكتيريا العُقدية. 2 (المنيا )٠٠١١‏ 
1 
: 
ا 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
: 
۳ 


- التّأكسد هو اتحاد العناصر مع الأكسجين ببُطء فى وجود الرطوبة. 0 


مل انی ا تة ١‏ ن الا ا ا 
- يتفاعل غاز ثانى أكسيد الكربون مع ماء الجير الرًائقء ويتكوّن أكسيد الكالسيوم. 


- ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيزء وينتج غاز الهيليوم وماء. ‏ (المنوقية5010) 


١64‏ العلوم - للصف السادس الابتداتنى ‏ القصل الدراسى الأول 


5-5 


- غاز ثانى أكسيد الكربون لا يشتعل» ولكنه يُساعد على الاشتعال. (بنی سويف 7019) 
٥‏ - يُحضّر غاز ثانى آكسيد الكربون فى المعمل من تقال حمض الهيدروكلوريك مع كبريتات التّحاس. 

1 - زيادة نسية غاز الأكسجين تؤْدّى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. 5 

۷ - يُسمّى النيتروجين بالآزوت» ومعناه (غاز الحياة) . 

۸ - يتكوّن راسب أسود عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرّائق. 
5 - فى عمليات الاحتراق والتنفُس يُستهلك غاز النيتروجين. 

٠١‏ - لهب الاكسى أسيتيلين يُستخدم فى طهى الطَّعام. 

١١‏ - يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغوص تحت الماء. 

١‏ - يُجِمّع النيتروجين أثناء تحضيره فى المعمل بإزاحة الهواء لأعلى. 

١‏ - يُجِمّع الأكسجين بإزاحة الهواء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 

٤‏ - يدخل غاز الأكسجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 

6 - يرمز لغاز التيتروجين بالرمز N‏ . 


1 - يرمز للأوزون بالرمز و0. 


(الشرقية 7010) 


| 


3 


(ب) 
١‏ - غاز الأكسجين 
۲ - غاز النيتروجين 
۳ - غاز ثانى أكسيد الكربون ج 


0 (ب) 


0 
2 


E 


١‏ - ثانى أكسيد المنجنيز 
۲ - أكاسيد النيتروجين 

۳ - كربونات الكالسيوم 

٤‏ - فوق أكسيد الهيدروجين 


1( ) ينحلّ إلى ماء وأكسجين 
فا ( ) مادة تُستخدم فى تحضير غاز ثانى أكسيد الكربون 
ج ( ) عامل مُساعد يُستخدم فى تحضير الأكسجين 


١د'(‏ ) تتكوّن أثناء حدوث البرق 


ه ( ) مادة سوداء تتكوّن على جدار الأنبوبة عتد احتراق شريط 
الماغتسيوم مع غاز ثانى أكسيد الكربون 


) العلوم - للصف السادس الابتدائى - القصل الدراسى الأول 4 


)( (ب) 
١‏ - غاز الأكسجين ) يتكوّن من ثلاث ذرات أكسجين؛ ورمزه © 
) يتكوّن من ذرتين» ورمزه 112 


ا 
۲ - غاز الأوزون ب ( 
© ( ) يتكوّن من ذرتين» ورمزه © 
) 
) 
) 


۳ - غاز ثانى أكسيد الكريون 
٤‏ - غاز النيتروجين 5 ) يتكوّن من ذرة كربون مُتّحجدة مع ذرتى أكسجين: ورمزه م0 © 
ه - الماء له ( ) يتكوّن من ذرتى هيدروجين 


) يتكوّن من اتّحاد ذرتى هيدروجين وذرة أكسجين 


5 )0( (ب) 


١‏ - غاز الأكسجين أ ( ) يُوجّد فى الهواء بنسبة ٠,٠۳‏ > تقريبًا 
۲ - غاز النيتروجين اب ( ) يُوجّد فى الهواء بنسبة 5١‏ > تقريبًا 
۳ - غاز ثانى أكسيد الکربون © ( ) يُوجّد فى الهواء بنسبة ۷۸ > تقريبًا 


د ( ) يُوجّد فى الهواء بنسبة “١‏ تقريبًا 


1 
0 
0 
1 
1 
ا 
ا 0 
1 
ا 
1 
0 


١‏ - الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - الماء - النيتروجين 

۲ - عملية البناء الضّوئى - صناعة المشرُوبات الغازية - التبريد - الغوص تحت الماء 
31 ین 

٤‏ - النيون - الآزوت - عديم الحياة - النيتروجين 

3 - تنفّس الكائنات الجية - قطع والحام المعادن - احتراق العواد ا مكدر الكرن 


5 - ت كيب الماء الوص تحت الماء - التريد > درك غا الأورون 
إثانيا الأسئلة المقالية 


١‏ -إضافة ثانى أكسيد المنجنيز عند تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. 
۲ - يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. (الجيزة )۲١٠۷‏ 
8 ا عق ستاك ELE SNe‏ إلا إن شيك تظل كابكة فى ENS‏ 


4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول ا 0 


E 


ه - تُضاف الخّميرة إلى العجين أثناء صناعة الخُبن. 
- يُسمّى النيتروجين الآزوت ومعناه (عديم الحياة). 
- يتعكّر ماء الجير الرّائق عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
- تُستخدم أسطوانات من الأكسجين أثناء تسلّق الجبال. 
- ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوّى فى السّنوات الأخيرة. 
٠‏ - يُحِمّع غاز الأكسجين عند تحضيره فى المعمل بإزاحة الماء لأسفل. 
١‏ - يتم عزل أعمدة الكبارى الحديدية عن الهواء بالدّهانات. 
۲ - غاز الأوزون له أهمية كبيرة فى الطبيعة. 
٠‏ - يمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 
٤‏ - تزداد كتلة سلك التنظيف المصئُوع من الحديد عند احتراقه. 


کے کہ شح يه 


مجموعة (۹) ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 


١‏ - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الغلاف الجوّى 

۲ - شرب كميات كبيرة من المشرُوبات الغازية 

۳ - إشعال شَريط ماغنسيوم فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون 

٤‏ - تفاغل غاز الأكسجين مع غاز النيتروجين عند حدوث البرق 

ه -إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى محلول هيدروكسيد الكالسيوم (ماء الجير الرًّائق) 
- ترك مسمار مُبِلّل بالماء فى جقٌّ رطب عدة أيام 


د 
- إضافة فوق أكسيد.الهيدروجين إلى دورق يحتوى على ثانى أكسيد المنجنيز 
- وضع شريط ماغنسيوم مُشتعل فى مخبار به أكسجين 

٠١‏ - إذا تئ القضاء على تكتيريا التربة 


ا اد ا ا 


-١‏ عدم وجود غاز الأكسجين فى الهواء الجوّى 


(قنا ۲۰۲۰) 


(الغربية )۲۰٠۷‏ 
(البحيرة ١7١؟)‏ 


(بنی سويف ۲۰۲۰) 


( القاهرة ۲۰۱۷ 


)7١17٠١ (الإسكندرية‎ 


- إضافة حمض الهيدروكلوريك المُخقف إلى مسحوق كريونات الكالسيوم عند تحضير غاز ثانى آکسید الكريون 


ا ١‏ -طبقة الأوزون ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين (البحيرة )507٠‏ 
أ ۳ -الأجسام العالقة فى الغلاف الجوّى ٤ء‏ -الثلج الجافٌ 

٠ 1‏ - ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين 7 - بكتيريا العُقد الجذرية فى النباتات البقولية 

| 7 -ماء الجير الرّائق ۸ -غاز ثانئى أكسيد الكربون بالنسبة للنباتات الخضراء 
ا ٩‏ -الغلاف الجوّى ٠‏ -غاز النيتروجين 

١ ١‏ -الخميرة فى صناعة المخبّوزات ١‏ - فوق أكسيد الهيدروجين قى تحضير الأكسجين 

۵ 


0 


2323*308 


محا لاق أكمن الجدول بذكر اسم الغاز المناسب؟ .. ... 


١‏ - غاز ضرورى لاحتراق الغذاء والتنفس 

۲ - غاز يحمى الأرض من الأشعة الضارة 

* - غاز يُستخدم فى صناعة طقّايات الحريق 
٤‏ - غاز يُستخدم أثناء تسلّق الجبال 

ه - غاز يُستخدم فى صناعة الثلج الجافٌ 


اميمومة 00 1 
١‏ - انظر إلى الشكل الذى أمامكء ثم أجب عن الآتى: 
أ يُستخدم هذا الجهاز فى تحضير غاز .. 
ب اسم المحلول )١(‏ 
ج يُجِمّع الغاز بإزاحة الماء .... 


ن الأسئلة التالية: 


ا المادة (۲) تُسمّى 


۲ - بالاستعانة بالشكل المُقابلء أجب عن الأسئلة الآتية: 
أ السّائل )١(‏ هو 
ب المادة (؟) هى 
ج الرمز الكيميائى للغاز الناتج هق ...ب. 
د هذا الغاز ضرورى لقيام النبات الأخضر بعملية E‏ 
ه كيف يُجِمّع هذا الغاز؟ ولماذا؟ 


٣‏ - انظر إلى الشكلين الآتيينء ثم أجب: 
أ حالة الشمعة فى المخبار )١(‏ . 
ب حالة الشمعة فى المخبار (؟) . 


€ فسّر ماذا حدث فى الحالتين؟ 


٤‏ - انظر إلى الشكلين الآتيين» ثم أجب: 


جل شريط ماغنسيوم 
ي” مُشتعل 


غاز الأكسجين 


)١( مخبار‎ 


ار 1 Neg‏ 
على جدران المخبار. 


22 2222 1222222220 292 لي O‏ سس EREN‏ يرت ص يك 2 اها ره ميرك لون سيا 22 


اب فى المخبار (۲) تترسّب مادة سوداء من 


م سيد سرد اس سسا 6 


ه - اكتب البيانات على الرّسم المُقابل: 


)00( ةد ”َ 55 مظ ةو بدبوٍإ7ص( - 


MM 


© 


١‏ ¬ ثلاثة غازات فى الغلاف الجوّى للأرض (ثانى أكسيد الكربون» والنيتروجين» والأكسجين). 
فما ترتيبها من حيث النسبة من الأكبر إلى الأقل؟ 
أ نيتروجينء أكسجينء ثانى أكسيد الكربون ب نيتروجينء ثانى أكسيد الکربون» أكسجين 


€ أكسجينء نيتروجين؛ ثانى أكسيد الكريون د ثانى أكسيد الکربون» أكسجين: نيتروجين 


۲ - قام معلمك بتعيين ككلة كرة من سلك تنظيف مصتوع من الحديد, ثم حرق الّلك وأعاد تعيين كظلته مرة أخرى. 


فلاحظ زيادة كتلة السّلكء كما فى الشكلين التاليين. فشر سبب ذلك. 


۰۳ جرام ۰,٥‏ جرام 


۳ - ضعت ثلاث شمّعات مُتمائلات -مشتعلة فى نفس الوقت- فى ثلاث زجاجات» كما هو موضح بالصور التالية. 


حيث سد الكأسان (ص) و(ع) بغطاء مُحكم الغلق» وتُركت الزجاجة (س) مفتوحة. 
أى الشمعات سينطفئ أولا (س) أم (ص) أم (ع)؟ 


فشر إجابتك. 
= -- 


- 


1 


)ع( (ص) (س) 


ي ڪڇ ي ي العلوم ‏ للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 4 


حَعََوَ داع كادء ج86 


اختبارات سلاح التلميذ 


علص الوحدة الثالثة 


60 9 أكمل: 
ا ١‏ ثانى أكسيد الكريون الصلب يُسَمّى ........ ويستخدم فى ... 
Amê a AA Sa e ۲‏ 
0 ۳ - يُجِمّع غاز ............... بإزاحة الماء لأسفل. 

أ ٤‏ بوخد غاز الديترو جيك فى الهواء الجوى ينسية - 


@ اذكر وظيفة كل من: 1 
١‏ - لهب الأكسى أسيتلين ۲ - الغلاف الجوّى 
0 ([آ) اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - مُكتشف النيتروجين هو العالم: (إسحاق نيوتن - جوزيف بريستلى - أنطوان لافوازييه - دانيال رذرفورد) 
۲ - عند وضع شريط ماغنسيوم مُشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الکربون يترسّب .............. على جدار 
المخبار. ا - ماغنسيوم ا - كريون) 


- يتكوّن جزىء غاز الأوزون من ........... ذرات أكسجين. ٤ N‏ 6-0-ه-) 
٤‏ - يُوحَّد غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوّى بنسية ..... 7. (كم دملا الم 
@ ماذا يحدث عند؟: 0 

١‏ - القضاء على بَكتيريا التربة ۲ - إضافة الخميرة إلى العجين أثناء صناعة الخُبز 
© (آ) اكتب المصطلح العلمى: 

١‏ - ظاهرة ينتج عنها ارتفاع درجة حرارة الأرضء وتسبّب حدوث تغيّرات مُناخية. 

۲ - مادة تُضاف للتفاغل لتزيد من سرعتهء دون أن تؤّر على النواتج. + 

۳ - غاز يُسمَّى الآزوت (عديم الحياة). 

-٤‏ غاز ضرورى لعملية التنفس والاحتراق. 
@ عس دما يأتى: 

١‏ - يتم عزل أعمدة الكبارى الحديدية عن الهواء بالدّهانات. ۲ - لا يُجِمّع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. 
© 2 صؤب ما تحته خط: 

١‏ - يدخل غاز النيتروجين فى صناعة المشروبات الغازية. ل 

۲ - غاز الأكسجين يدوب فى الماء. ب 

٣‏ - ماء الجير الرّائق هو كربونات البوتاسيوم. 

٤‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون EES‏ عدت ار ل 
@ من الشكل المُقابل أجب عما يأتى: غاز ثانى أكسيد الكربون .ا 

..... هو‎ )١( السّائل‎ - ١ 
.. المادة (؟) فى‎ - ۲ 1 
من مصادر هذا الغاز‎ - ۳ 5 


) 
) 
) 
) 


4 العلوم ‏ للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول Ca‏ 


أكمل: 
١‏ - يُستخدم مسحوق كامل عفار اا SES‏ 
۲ - كثافة غاز الأكسجين . من كثافة الهواء؛ لذلك يُحِمّع بإزاحة . لأسفل. 
- الرمز الكيميائى لغاز النيتروجين هو .................. والرمز الكيمياتى لغاز ثانى أكسيد الكريون هو 000 
٤‏ - اتّحاد العناصر مع الأكسجين سريعًاء وانطلاق ضوء وحرارة يُسمّى .... 
ماذا يحدث عند؟: 
١‏ - زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجؤّى. ۲ - تعرْض مسمار مُبلّل للهواء الرطب. 


اكتب المصطلح العلمص: 
١‏ - أكاسيد تنتج من اتحاد النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدوث البّرق. ) 00 


۲ - غاز يدخل فى صناعة المشروبات الغازية. 

٣‏ - خليط من الغازات تُحيط بالكرة الأرضية. 

٤‏ - المادة التى تنتج من تفاعُل شريط الماغنسيوم مع الأكسجين. 
اذكر استخدامات كل من: -١‏ الأجسام العالقة الموجودة بالغلاف الجوّى ۲- غاز الأكسجين فى مجال الطّب 
اختر الإجابة الصحيحة: 

١‏ - فى عملية التنفس والاحتراق يُستهلك غاز: (الهيدروجين - الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين) 
۲ - غاز ............يُعكّر ماء الجير الرّائق. 2 (الأكسجين- النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الهيدروجين) 


ED Se O e ۳‏ 
(أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء - هيدروجين وماء - هيدروجين ونيتروجين) 


٤‏ - جزىء الماء يتكوّن من ذرة أكسجين وذرتى: (نيتروجين - هيدروجين - هيليوم - أرجون) 
علل: ١‏ - يُستخدم ماء الجير الرّائق فى الكشف عن وجود ثانى أكسيد الكربون. 
۲ - يدخل النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
1-3 


ضع علامة (”) أو (×) أمام العبارات الآتية: 
-١‏ الثلج الغا هو ثانى أكسيد الكربون فى الحالة الصّلبة. 


"- يُجِمّع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. ) 
۳- غاز الأكسجين لا يشتعلء ولا يُساعد على الاشتعال. E‏ ) 


6 تمل غاز النيتروجين 2۸۷ من حجم الغلاف الجؤى: ) 
من الشكل المُقابل أجب عما يأتص: 
1ك ااكشهور E AES‏ 
۲ - نسبة هذا الغاز فى الغلاف الجوّى 0 
٣‏ - رقم )١(‏ يُشير إلى 
٤‏ - رقم (۲) يُشير إلى 


سل سل مس س 


اختبارات تراكمية 


علص الوحدة الأولص والثانية والثالثة 


© أ أكمل: 


ا -١‏ من أدوات قياس الكتلة 2-0007 بينما من اذوات قياس الود ST‏ 
)| 5- يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى عملية أ 
۳- يستخدم ... فى تطهير الترمومتر الطبى. 1-3 


5- ينتج عن عملية .. ...... غاز ثانى أكسيد الكربون. 
ب ب- ماذا يحدث عند؟: 
-١‏ مرور غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق. 


۲- استخدام النحاس فى صنع مقابض أوانى الطهى. 


-١ 01‏ الاحتراق هو اتحاد المواد مع غاز ......................... بسرعة وانطلاق ضوء وحرارة. 
: (النيتروجين - الأكسجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد الكربون) 
0 ۲- نسبة غاز النيتروجين فى الهواء الجوى )41۱ - لاما ,4 (Zo‏ 


| - قوة جذب الأرض للجسم هى (الطاقة - الكتلة - الحجم - الوزن) 
0 5- أسرع المعادن فى توصيل الحرارة لل 20200 (الحديد النحاس - الألومنيوم - الزئبق) 
ا ب علل لما يأتى: 


١ 0‏ - يفضل استخدام الزئيق فى صناعة الترمومترات. 
0 ۲ - يسمى غاز النيتروجين بالآزوت. 3 


© أ اكتب المصطلح العلمى: 
-١ 0‏ وحدة تكافئ وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام تقريبًا. 
ا ؟- عملية حيوية تقوم بها النباتات الخضراء لتكوين غذائها وإنتاج الأكسجين. 


؟- أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان. 


-٤ 0‏ مواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها. 
| اب جسم كتلته على سطح الأرض = ٠‏ اكجم. احسب: 5 


-١‏ كتلته على سطح القمر "- وزنه على سطح الأرض 
أ ضغ علامة (⁄) أو (٭): 
أ -١‏ يتفاعل غاز الأكسجين مع الأسيتيلين مكونًا لهب الأكسى أسيتيلين. 
0 ”- يستخدم الميزان الحساس لتقدير كتل الأجسام الصغيرة. 


۳- غاز التيتروجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 


-٤ 1‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى ب ٠۲‏ درجة سيليزية. 
¦ ا اذكر وظيفة كل مما يأتى: 
-١ 1‏ الميران الرتبركى ؟- الثلج الجاف E‏ 


4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول م ص 


0 
00) 
6 
00 


0 


ة) أكمل: 
-١‏ الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر بتغير 
"- يتكون غاز ..... 
۳- يستخدم ...... ........... فى قياس درجة 


.. من ثلاث ذرات ا 0 
ة حرارة السوائل. 


١(ك)‏ ماذا يحدث عند؟: 


-١‏ وضع ترمومتر مثوى فى ماء مثلج. 


(ة© اختر الإجابة الصحيحة: 


© 


© 


eS 


6, 


55 من المواد وديكة التوصيل للحرارة‎ -١ 
نسبة غاز الأكسجين فى الهواء الجوى‎ -۲ 
مقدار ما يحتويه الجسم من مادة هى‎ -۳ 


-٤‏ يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة 


@ علل لما يأتى 


"- زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوى. 


........... (لنحاس - البلاستيك - الزثبق - الألومنيوم ) 


E HA AM AN) 
(الطاقة - الكتلة - الحجم - الوزن)‎ 
(الفولان - المياه الغازية - النشادر - البارود)‎ 


5 يجب رج الترمومتر الطبى قبل استخدامه.‎ -١ 


۲ - إضافة ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. 


() اكتب المصطلح العلمى: 


E ) مكون أساسى لجميع المركبات البروتينية.‎ -١ 


؟- غاز يستخدم فى إطفاء الحرائق 


۳- سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من 


-٤‏ مواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها. 


من خلال زجاج الترمومتر. 
إب! جسم وزنه على سطح الأرض = ٠١‏ نيوتن. احسب كتلته على سطح الأرض. - 


أ) صوب ماتحته خط: 
-١‏ تصنع أوانى الطهى من البلاستيك. 


"- قوة الجاذبية الأرضية ت تزداد كلما ابتعدنا عن مركز الأرض. 
لوستم کک ا 
-٤‏ الميزان الرقمى هو جهاز يستخدم لقياس درجة حرارة الإنسان. 


( اذكر وظيفة كل مما يأتى: 


-١‏ الغلاف الجوى 
"- الميزان ذى الكفتين 


للب تن العلوم ‏ للصف السادس الابتدائى ‏ الفصل الدراسى الأول 4 


6 


فى نهاية هذه الوحدة ينبغص أن يكون التلميذ قادزا علص أن: 
يتعرّف تركيب ووظائف أعضاء الجهاز العصبى فى جسم الإنسان. يُقسّر حدوث رد الفعل المُنعكس. 
يتعرّف أهمية الجهاز العصبى فى جسم الإنسان» وطرق المحافظة عليه. 


يتعرّف تركيب الجهاز الحركى فى جسم الإنسان. يتعرّف أهمية المفاصل فى الحركة. 


3 


العلوم - - الفصل الدراسى الأول ۳۹ا 


فى الإنسان 


فى نهاية الدرس ينبغص أن يكون التلميذ قادرًا على أن: 
يتعرّف تركيب ووظائف أعضاء الجهاز العصبى فى جسم الإنسان. 
يفسر حدوث رد الفعل المنعكس. 
يتعرّف أهمية الجهاز العصبى فى جسم الإنسان وطرق المحافظة عليه. 


داف 


الجهاز العصبى الخلية العصبية المُخْ 
الفعل المُنعكس الحبل الشوكي 


))1€° (۹ العلوم - - القصل الدراسى الأول 


الدرس الأول: الجهاز العصبى فى الإنسان ‏ 17 


٠‏ يُعتبر الجهاز العصبى من أهم الأجهزة المُسيطرة فى جسم الإنسان على جميع تصرّفاته وحركاته. حيث إنه المسئول 
عن التنسيق بين أجهزة الجسم المختلفة؛ فهو يُعتبر بمَثابة شبكة الانّصال بين المُحٌ وجميع أجزاء جسمك حيث إنه: 


الشعور 
بالخزن 


المسئول عن الإدراك 
والتأثر بالأشياء 


(الشاخنة - الباردة) EL‏ عل i‏ التفكير 
والتمييز بين الطعام مهارات جديدة 
الخلو والمز والتفكير فى حل 
المُشكلات والابتعاد 
عن الأخطار الابتعاد 
عن 
الأخطار 


0 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 


الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فص الكائنات الحية) _ أل 


٠‏ يتركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين: 


حد لتم 
أولا 


و التصفان الكرويان 


@ لح العلوم - الصف السادس الابتدان.- الفصل الدراسى الأول 4 


الدرس الأول: الجهاز العصبى فى الإنسان م سل 


| تتكوّن‎ ٠ 


» يحتوى على نواة» وسيتوبلازم؛ وغشاء بلازمى. ١‏ | 
٠‏ تمتدٌ من جسم الخلية تفرّعات شجيرية تتّصل مع ا 
الخلايا العصبية المُجاورة: مُكوّنة تشابّكًا عصبيًا. | 


» ينتهى المحور بتفرٌعات نهائية تكّصل بالعضلات أو 
تُكوّن تشابُكًا عصبيًا مع خلايا عصبية أخرى. 


ا 
ا 


« يقوم التَّشَابك العصبى بنقل الرّسائل العصبية بين الخلايا العصبية. 


5 


4 “م تقرُعات شُجيرية 


غلاف دُهنى 


4 العلوم - الصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول ا 000 


الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فص الكائنات الحية) 


٠‏ یترگب الجهاز العصبى المركزى من جزأين هما: 
4 


موقعه 
* يقع داخل عُلبة عظمية تُسمّى (الجُمجُمة). لحمايته. 
وصفه 
#عتارة عن كتلة عصدية كبيرة تحتوى على الملايين من الكلايا الغصرية, 
وظيفته 
* يُوجّهِ ويّنسّق جميع العمليات والأفكار والسّلوكيات والعواطف. 
تركيبه 


* لتعرّف تركيب المّخٌّ تُجرى النشاط التالى: 


الأدوات: مُخ خروف طارّج - أدوات تشريح 
خطوات العمل 


() افحض مُحٌ | ل و 
< الرئيسية 


© قم يعمل 
٠‏ الكرويين باستخدام المشرط. 


| ا 
| > يتميكز اللون الخارجى للمخ 
ا باللون الرمادىء واللون 


أ وخارجه. 


û يتكون المّخٌ من (اللّصفين الكّرويين - المُخَيْحْ - التّخاع المُستطيل).‎ ٠ 


ار العلوم - للصف الساديس الابتداني - الفصل الدراسى الأول 4 


الدرس الأول: الجهاز المصبى فص الإنسان 


© تركيب الفخ: 
1 1 1 
0 © تا 
التصفان الكرويان المُخيخ التخاع المُستطيل 


5111 التواتسشى 
الوصف 3 


* عبارة عن جسم کروی كبيرء يتكوّن من جزأين يفصلهما ث مريت رساي 
إلى نصفين. تربطهما أليافٌ عصبية مسئولة عن الانّصالات پينهما. 
* ويتكوّن النصفان الكرويان من: 
٠‏ السطح الخارجىء ويُعرف بالقشرة المُخية مه4 رمادى اللو 
٠‏ السطح الدّاخلى له أبيض اللو 
* يتميّز النصفان الكرويان بكثرة التلافيف والثنايا. 


النصفان الكرويا 


الوظيفة 

+ الكَحكُم فى الحركات الإرادية للجسم مل (الجلوس المشى- القيام> الذي السريع). 

× استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحسٌ (العينان = الأذنان = الأنف > اللسان - الجلد)؛ 
وإرسال الاستجابة المناسبة لها. 


* يحتويان على مراکز التفكير والتذكر. 


الموقع 


* يقع أسفل النُصفين الكرويين فى الجهة الخلفية للمُخ. 
الوظيفة 


* المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 


جا عفن سید می تنه کد ی 


.طم لأنه مستول عن حفظ توارْن الجسم أثناء الحركة 


ل 


5 الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فص الكائنات الحية) .سه 


الموقع 0 
* يقع أمام المُخيخ» ويصل المح بالحبل الشوكى. 
الوظيفة 
* مسكول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم» مثل: 
٠‏ تنطيم َنَرْبَاد القلب 
٠١‏ تنظيم حركة أعضاء الجهاز الِتنفُسى أثناء عملية التنفس 
٠‏ تنظيم حركة الجهاز الهضمى ووظائفه ٠‏ 


إصابة التُخاع المُستطيل تؤدّى إلى الوفاة. 
E‏ لآن التّخاع المستطيل مسئول عن العمليات اللاإراديةء مثل: ضَرّبات القلب» وعملية التنقس. 


٠‏ مخ الشخص البالغ يزن ٠,١‏ كيلوجرام. 
٠‏ يعتقد البعض أنه كلما كان مخ الإنسان كبيرَ الحجم كان أكشر ذكاءً. 
وهذا اعتقان عدر صحيح؛ فجميع البالغين يتساوى حجم المخ لديهم تقريبًا إلى حد كبير. 


أ - اذكر المصطلح العلمص: 


© مركز التّحكُم الرئيسى فى جسم الإنسان. 00 
© عضو يَصل المح بالحبل الشّوكى؛ ومسئول عن العمليات اللاإرادية. 00 
@ وَحدة البناء والوظيفة فى الجهاز العصبى. ®< 


ب - علل لما يأتى: 

© للمُخيّخ أهمية كبيرة أثناء حركة الجسم. 

© إصابة التخاع المستطيل تُؤدى إلى الوقاة. ١‏ 

© تواجد المخ داخل الجمجمة. ا 
يُعتبر المخ مركز التَّحكُم الرئيسى فى جسم الإنسان. 


م العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 4 


2222-22-29 7277ب ڪڪ 


الدرنش الأول: الجقاز العصيص فص الإتسان ‏ ج و کڪ 


الوضف 


+ حل أسطوانى الشكل؛ تخرّج منه أعصاتٌ تسدى الأعصاب الشوكية. 
الموقع 
* يمتدٌ الحبل الشُوكى فى قناة داخل سلسلة فقرات 
العمود الققَارى فى الجهة الظّهرية للإنسان. 


* لتعرّف تركيب الحبل الشّوكى تُجرى النشاط التالى: 


فقرات العمود القَقَارى فقرة'من العمود القَقَارى 


الأدوات: مجهّر - شريحة مُجهّزة لقطاع عزضى فى الحبل الشّوكى 


خطوات العمل 


المادة الرّمادية | به تظهر مادة داخلية رَمادي 


* افحص شريحة مُجهّزة 1 
اتدل مس قي الل على شكل حرف (11) تحيط 
0 بها مادة بيضاء. 


الشّوكى بواسطة المجهر. 


5 ٤ 
يتركب الحبل الشوكى من:‎ ٠ 
مادة داخلية رَماديَّة اللون تظهر على شكل حرف 1آ5.‎ * 
مادة خارجية بيضاء اللون تُحيط بالمادة الرّماديّة.‎ * 


٠‏ نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى الم والعكس. 
٠‏ مسئول عن الأفعال المُنعكسة. كسحب اليد عند مُلامسة جسم ساخن فجأة دون تفكير. 


0 العلوم - للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الاو 


الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فص الكائنات الحية) 69٠ل‏ 


وظيفة الجهاز العصبي الطّرفى 
* توصيل المعلومات الحسّية والاستجابات الحركية بين الجهاز العصبى المركزى 


Es 


e 


¡ - أكمل ما يأتص: 
© یترب الجهاز العصيى من جهازين رئيسيين هما 20 
© مركز التّحكُم الرئيسى فى الجسم هى ..... ..... ويوجد بداخل عُلبة عظمية تُسمّى 


© يمتدٌ من جسم الخلية العصبية تفرّعات .......... ويمتدٌ من محور الخلية تفرّعات ا 
ب - اذكر وظيفة كل من: 
© النخاع المُستطيل 
34 3 
@ النصفين الكرويين 


ا ا العلوم - للصف السادس الا بتدائى - الفصل الدراسى الأول 4 


0 » سحب اليد بشرعة عند ملامسة جسم ساحن أثناء اللعب بالضوار يع 


» حركة رُموش العين عند اقتراب جسم خارجى من العين فجأة 


٠‏ ضيق حَدقة العين عند التعرّض لضّوء شديدء 
واتّساع حدّقّة العين عند التعرّض لضوء خافت 


٠‏ اهتزاز السّاق عند الصّرْق على الرُكبة فى مكان مُحدَّد من قبل الأطباء؛ 
للتأكد من سّلامة الحبل الشّوكى 
ل 


sm 


4 اللوم - للضف السادس الابتداني - القصل الدراسى الأول لل سے | YY‏ 


الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فى الكائنات الحية) .م 


@ تفسير كيفية حدوث رد الفعل المنعكس ( 


* عند مُلامسة اليد لنباتٍ به أشواك حادة فإن اليد تنسجب بسّرعة. 
٠‏ : ولتقسير ذلك نتتيّع المراحل التى يمر بها الفعل المُنعكسء وهى كالآتى: 
00 5 تور الأشواك قى التّهايات العصبية للخلايا الموجودة بالأصابع؛ فتتود نبضات عصبية 
() تنتقل هذه النبضات العصبية المتولّدة عبر نيف عصبى حسى إلى الحبل الشّوكى. ` 
©) يقوم الحبل الشّوكى بإرسال النبضات العصبية خلال الأيتف القضيى الحركى إلى عضلات الذّراع 
(ذؤن قَدَخُل الهخ) فتنقبض العضلات» وينثنى الذراع» وتُسحب اليد بعيدًا عن الأشواك. 
© يُرسل الحبل الشّوكى نبضات عصبية أخرى إلى مراكز الح بالمخ؛ فيحدث إدراك الإحساس الحقيقى بالألم. 


أشواك نبات 


حركية 


انقباض العضلة 


| فؤفُرفى اا 


العلوم ‏ تلصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول و 


الدرس الأول: الجهاز العصبص فص الإنسان ‏ دم © 


©) اهميّة الجهاز العصبى 


٠‏ مما سبق نستنتج أن أهمية الجهاز العصبى هى: 
× نقل الرّسائل العصبية من منطقة لأخرى فى جسم الإنسان. 
* تنظيم وتنسيق جميع العمليّات الحيوية داخل جسم الإنسان. 
* يستقبل المُؤٌْرات الخارجية التى تُحيط بالإنسان؛ عن طريق أعضاء الحسٌ المُختلفة؛ ويتعرّفها ويفسّرهاء ويُصيِر 
استجابة لها. 


5 عدد الأعصاب المُّخيّة (۱۲ زوحًا) أى 4؟ عَصبًا. 


لاكط . عد الأعصاب الشّوكية 7١(‏ زوجًا) أى ٦۲‏ عَصبًا. 


أ - اختر الإجابة الصحيحة: ١‏ ا 
© تقع مراكز التّفكير والتذكّر فى: (التّخاع المُستطيل - الحبل الشّوكى - المُحَيْخْ - التُصفين الكُرويين) | 
© يتصل بالحبل الشّوكى ........... من الأعصاب. 5١(‏ زوجًا - ۱۲ زوجًا - 3١‏ زوجًا - ٠١‏ أزواج) | 
٠ ê‏ 

(النّصفين الكرويين - المُخَيْخْ - التّخاع المُستطيل - الحبل الشّوكى) ا 

ب - علل لما يأتتى: ٠‏ 
© يمتدٌ الحبل الشّوكى داخل العمود الققَارى. ا 
© سرعة سحب اليد عند مُلامستها جسمًا ساخنًا. 

ج - النسم الذى أمامك يُمثل المّخْء اكتب البيانات الدالة على الأرقام : 


9 العلوم ‏ للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 


الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فص الكائنات الحية) ٠و‏ 


* من آجل الحفاظ على الجهاز العصبى حتى يظلّ يعمل بكفاءة يجب اتّباع الآتى: 


» عدم الإسراف فى تناول المواد المُنبّهة. مثل القهوة. 
لأنها تؤثّر على فترات النوم» وضربات القلب. وتُسبّب التوثّر العصبى. 


٠ ۴‏ الابتعاد عنٌ تناول الحبوب المُهدّئة والمُنْشُطة. 

ل . عدم إزهاق أعضاء الحسٌ بالجلوس فتراك طويلة أمام التليفزيون والكمبيوتر. 
الجسم 

ع + إعطاعالجسم فترات كافية للراحة. خاصّة فترة الثُوم. 


٠ ©‏ تجتُّب مواقك الانفعال الشديد. 


٠١‏ ممارسة الرياضة البدنية. 


« الابتعاد عن مصادر التلوّثء مثل: (أماكن الضّوضاء - الأدخنة المُنبعثة من عوادم 


/2 السيّارات والمصانع وغيرها). 
لأنها تور سليًا على الجهاز العصبى 
٠‏ الابتعاد عن الإذمان؛ لأنه يُْكّرسلبًا على الجهاز العصبى؛ حيث يُسبَّب: 
٠ ۸‏ إعاقة الذّاكر5 والتعليم * التوثّر العصبى ٠‏ التبك 


٠‏ فقد الإحساس بالرّمن ٠‏ الأّق 


60 ن العلوم ‏ للصف السادس الابتدائى - القصل الدراسى الأول 4 


2 1 
(ERE‏ ار الاتصال راحو فو يسطيل لمات من البيقة )| 
ا ال EE‏ ا 


* اتر الجهاز العصبى هو المسكول عن الج بن كيز الجسم المخطفة. 


أعصاب مُخيّة أعصاب شوكيّة 
“فصان تخرج من ال - أعصاب جكرج م الحبل الشوكى: 
عدنها ؟١‏ روا ه عددها ١‏ زوكاء 


۷ 
الحبل الشوكى 
اهو جر الى الى الجسم ران ٠‏ حيل أشطواتى يمد دال العمود الققارى 


٠ه‏ مسئول عن الأفعال المُنعكسة. 


0 7 


التُصفان الكرويان المُحيْخ التَكاع المستطيل 

ء التّحكُم فى الحركات الإرادية مسكول ف حفط مسكؤل عن العفليات 
ه استقبال التّبضَات العصبية من أعضاء توارن الجسم أثناء اللاإرادية. 
الحسٌء وإرسال ا کا المُتاسبة لها الحركة. 


:وك على دراك لفك وال 


/ التفاجدة.‎ E من‎ E E E الفعل المُنعكس‎ | 


| الخبية العصبية 53 ده البناء والوظيفة بالجهاز العصبى. ا 


ه تركيب الخليّة العصبية: ه جسم الكلية ٠‏ محور الخلية 


PE‏ ا الأول 


تخيْرٍ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


© ل قد MNE MD‏ 00 
نبأ المادة الرّمادية بالحبل الشّوكى على شكل حرف (A-F-H) - ٠‏ 
© المُخَيْخْ مسئول عن: (عمليات التّفكير - توازن الجسم - الأفعال المُنعكسة) 
8 من مكوّنات جسم الخلية العصبية: (الأوعية الدّموية - غلاف دُهنى - التفرُعات الشجيرية) 
@ يتحكر فى الأفعال المتمكسة, (الحبل الشّوكى - المُخَّيْخْ - التصفان الكرويان) 


اكتب المصطلح العلمص الدال علص كل عبارة مما يلى: 
أا استجابة تلقائية من الجسم نحو المُؤْكّرات المُختلفة. 
نب جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المُنعكسة. 
© وحدة بناء الجهاز لر 
أ عضو يصل المُخَّ بالحبل الشّوكى ومسئول عن العمليات اللاإرادية. 
8 عنتو يتكون من ا زمادية داخلية على شكل رو 51 قحيط بها عادة ی 
حذد موضع الأجزاء التالية بجسم الإنسان: 


1 المُخَيْخْ 3 َيه الحبل الشّوكى 

@ النُصفان الكرويان ٠‏ د التّخاع المُستطيل 

اذكر أهمية كل مما يأتصى: 

5 التخاع المُستطيل ا الحبل الشّوكى © الخمجمة 

ل ليخ ٠‏ نه التّصفان الكرويان 

ماذا يحدث عند؟: 

أ ' الإفراط فى الجلوس أمام الكمبيوتر _ نا تعرّض إصبعك لوز شوكة تبات 
ج التعرّض المُستمر لهواء مُلوّثْ بدخان المصانع 0٠7‏ أه اقتراب جسم خارجى من العين فجأة 
علل لما يأتى: 


@ إصابة الغا المستطيل ودی إلى ارا 5 
© يت المح داخل اة ربمت الل الشركى خلال الود الفقارى. 

ج يلزم عدم تناول الأقراص المُنوّمة إلا بوصف من الطبيب. 

د سرعة سحب اليد عند مُلامستها جسمًا ساخنًا فجأة. 


5 
العلوم ‏ للصف السادس الابتدائم - الفصل الدراسى الأول 4 


على الدرس الأول 


أولا: الأسئلة الموضوعية 


أكمل العبارات الآتية: 
١‏ - يتكوّن الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين: هما ............... و. ا 
۲ - تتكوّن الخلية العصبية م2.22 
٣‏ - يتكوّن الجهاز العصبى المركزى فى الإنسان من جزأين رئيسيين» هما ... 
٤‏ - مركز التّحكُم فى جسم الإنسان هو 
ه - عدد الأعصاب الشّوكية : 
- مراكز التفكير والتذكٌر تتواجد فى 0 
- يُحاط محور الخلية العصبية بغلاف 
- يتكوّن الجهاز العصبى الطّرفى من أعصاب 
دو من جعم الع ال ات 5 
EE‏ ...... فى الأفعال المُنعكسة بيثما ....ب.. له (الغربية )707١‏ 
١١‏ المادة الداخلية للحبل الشوكى هى ...> والخار جية هى .. 
اخترٍ الإجابة الصحيحة: 
١‏ - جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المُنعكسة هو: 
(الدقهلية )٠١٠۷‏ (المُحّ - المُخَيْخْ - التّخاع المُستطيل - الحبل الشّوكى) 
۲ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى؛ (التّناء الُستطيل - الحبل الشوكى - التُصفين الكرويين - الشْفَيع) 
٣‏ - يقوم بتنظيم ضربات القلب وتنظيم حركة أعضاء الجهاز التنشّسى: 
(الغربية )١١٠۸‏ (المُحٌ - التخاع المُستطيل - المُخَيْخْ - الحبل الشُّوكى) 
٤‏ - يُحاط ........ بغلاف دُهنى.(البحيرة )۲١٠۷‏ (محور الخلية العصبية - المُخَيْخْ - الحبل الشّوكى - التّخاع الُستطيل) 
3 23000 
(القاهرة )207٠‏ (الأعصاب الشّوكية - التُصفين الكرويين - الحبل الشّوكى - النّفاع المُستطيل) 
1 - عدد الأعصاب الشّوكية للإنسان: (كفر الشيخ ۲۰۲۰) ٠١(‏ أزواج - ۱۲ زوجًا - "١‏ زوجًا - ۳۲ زوجًا) 
۷ .- الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم هو: 
(الإسكندرية )٠٠٠١‏ (التّصفان الكرويان - المخَيْخْ - القلب - النّخاع المُستطيل) 
.......... وحدة بناء الجهاز العصبى. 
( التصفان الكرويان - المُخَيْخْ - الخلية العصبية - الحبل الشُّوكى) 


(القاهرة 9١1١؟)‏ 


)1١11/ (الغربية‎ ........ 


)5١15 (الشرقية‎ 
)7١7٠١ (الفيوم‎ 


.......». (الإسكندرية 014؟) 


(الفيوم ۲۰۲۰) 


(بنى سويف ۲۰۲۰) 


6 ع هأ 


ES‏ (ه) - ا ا ل ا ا ار 


و العلوم ‏ للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 


٠‏ - من مكوّنات جسم الخلية العصبية: 


١١‏ - المادة الرّمادية بالحيل الشوكى على شكل حرف: 
١‏ - يبلغ عدد الأعصاب المُخية ......... زوجًا من الأعصاب. 


اكتب المصطلح العلمى: 


ضع علامة (ك ) أو (×): 


۲ - الحهل الشّوكى مسئول عن الأفعال المُنعكسة فى الإنسان. 
٠‏ - وظيفة المُصفِينَ الكرويين الفّحَكُم فى الحركات اللازرادية: 
-الككزة الخكية عيارة عن مانة يضاف 

ه - مصادر التّلوث تُوَثّر سلبًا على الجهاز العصبى للإنسان. 
د عدن الأعصاب: الشركة 117 غصينا 


و ٤‏ 
۸ - توجه مراكز التفكير والتذكر فى الحبل الشوكى. 
4 - محور الخلية العصبية ينتهى بتفرٌعات شُجيرية. 

١‏ - يرمط النّصفين الكُرويين ألياف عضلية. 
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) -المُّخَيْخْ مسئول عن المُحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة.‎ ١ 


۷ - بقع التخاع المُستطيل أمام المُخَّمْمْء ويصل المح بالحبل الشوكى. (سوهاج -+) ( 


4 - من وظائف ................ نقل الرّسائل العصبية من الجسم إلى المُّخّ والعكس. 
(الحبل الشّوكى - الخلية العصبية - المُخَيْخْ - التّخاع المُستطيل) 


(الفيوم )۲١٠١‏ (الأوعية الدّموية - غلاف دُهئى - تفرّعات شجيرية - تفرّعات نهائية) 


(V - U - 7 - F4) )*0+٠0 (القاهرة‎ 


)؟١-‎ ۱۲ - ۳۱١ = 117( )۲۰۲۰ (الفيوم‎ 


) (سس‎ (٠۰۲١ القاهرة‎ - ۲١٠۸ وَحدة بناء الجهاز العصبى. (الجيزة‎ - ١ 
مركز التَّحكُم الرئيسى فى جسمكء وهو يشبه الكمبيوتر. (المنيا ۲۰۲۰) ( ا‎ - 9 
e ( )90119/ الجرّء المستول عن حفظ التوازن فى الجسم أثناء تأدية الحركة. (الإسكندرية‎ - ٣ 
جهاز مسئول عن التنسيق بين أجهزة الجسم. وم‎ - ٤ 
) ه - منطقة الاتصال بين التفرّعات الشُجيرية للخلايا العصبية والمُتجاورة. (المتوقية ۲۰۲۰) لس‎ 
-اسكجاية تلقاكية من :الجسم نحو الفؤذرات التخطفة. شوم ا‎ > 
) عضو يصل المُخَّ بالحبل الشّوكى ومسئول عن العمليات اللاإرادية. (القاهرة ۲۰۲۰( الس‎ - ۷ 
( 1 زوا‎ 5١ -أعصان: ت من الل الشوكى: وعددها‎ ۸ 
( .....( )۲٠۲۰ دهشو کین مخ مادة زعادرة ماظلية على شك شر 74 حيط يها مادک بوكناق: (القاهرة‎ ۹ 


(السويس ۲۰۱۷) ( 
(القليوبية 7014) ( 
(البحيرة 19+؟) ( 


( )٠٠٠٠ (المنوفية‎ 


(القاهرة ١07؟)‏ ( 


(الجيزة 19١؟)‏ ( 


a 


0 صؤب ماتحته خط: 


)۲٠٠۹ وحدة بناء الجهاز العصيى المخ. (الغربية‎ -١ 
)79-15 ا ۲ - المادة الرّمادية بالحبل الشّوكى علي شكل حرف ۴¿ (الإسماعيلية‎ 
)7- ٠ ا ؟ - التخاع الشستطيل وظيفته استقبال النبضات العصبية: وبه مراكز التفكير والتذكر. (الغربية‎ 
النّخاع المُستطيل يُحافظ على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة.‎ - ٤ ا‎ 

؛ _ ١‏ -الهبل الشوكى يتحكهر فى ضربات القلب. (القاهرة۹٠۰٠)‏ 
: 7< مترع من ا 1١‏ دوجا من المقصات, 

a EL |‏ (الوادى الجديد ۲١٠۹‏ - الشرقية )۲٠٠۹‏ 
4- بتكوّنالجهازالعصبى المركزى من المُخ والعمود الفقارى. 

ا ٩‏ - يحدث القعل المُنعكس عندما يتعرّض الجسم لمُؤْكّر داخلى. (الإسكندرية )7١7١‏ 


الأسئلة المقالية 


علل لما يأتى: 

)؟١19 إصاية التكاع الُستطيل تؤ تؤدّى إلى الوفاة (قنا ۲۰۲۰ - الشرقية‎ - ١ 

۲ - سرعة سحب اليد عند هُلامستها لشوكة تبات فجأة. (الفيوم )۲١٠۱۹‏ 

(۲۰۲۰ وجود الفح داخل الجمجمة. (نسوهاج‎ - ٣ 

٤‏ - للمُخُيحٌ أهمية كبيرة أثناء حركة الجسم. 

ه - الابتعاد عن تناول الحيوب المُهدّكة والعُنشّطة. (البحيرة )٠٠٠۹‏ 

E 3‏ الجلوس فترات طويلة مام الكمبيوتر أو التليفزيون. (الغربية )۲١٠۹‏ 
- يُعتبر المُخ هو مركز التّحكم الرئيسى قى الجسم. (الإسماغيلية )٠٠٠١‏ 


ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 


- تعض الإنسان لنضوضاء باستمرار عرض | لل سان للحهوضاء با ستهرام (نفيوم ...0 


- اقتراب جسم من العينٌ فجأة (آسوان ۲۰۲۰) 
lT‏ (البحيرة ۲۰۱۸ - الفيوم )7-١1/‏ 
٤‏ - إصاية التخاع المُستطيل (كفر الشيخ ۲۰۱۹ - جنوب سيناء )۲١٠۹‏ 


٠‏ - الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر (القاهرة )٠٠٠١‏ 5 - إصابة المُخَيْخْ 
اذكر وظيفة (أهمية) كل من: 


Ee‏ ا ا 


-الثاية العصبية فى جسم الإنسان ۲ - التفجّعات الشجيرية فى الخلية الحصبية 
٣‏ - المّخَيْخَ (الجيزة ٠١18‏ - القليوبية )٠٠٠٠‏ ؛ - الجيل الشوكى (كفر الشيخ 19١؟)‏ 
ه - التّخاع المُستطيل ؟ - التصفيي الك بين (الأقصر 7-16) 
۷- الجهاز العصبى الطرقى (كقر الشيخ 70007) ۸ - الجمجمة (البحيرة 7-16) 


4 العلوه للصف السادس الابتداتى الفصل الدراسى الأول 


© أكمل بيانات الجدولين التاليين: 
أ | وجهالمقارفة | المخيخ | الحبل الشوكص 
الموقع 


ایوا ای ا : (القاهرة -17) 
أ ؟ - الطبقة الدّاخلية والطبقة الخارجية للمخ 5 
() من الإسم الذى أمامك أجب عن الأتى: 5 لم 


ج! أكمل البيانات: 


= -١ 


)١(‏ النصفان الكرويان 


أكمل ما يأثى: 1 
١‏ - الجزء الذى يستقبل الرّسائل العصبية من أعضاء الحواسٌ هو e‏ 
بينما المسئول عن التَّوازن أثناء الحركة هو 000 


9) افحص الرسم جيذاء ثم أجب عن الأتى: 
۲-رقم (۳) يُعبّر عن ................ ووظيفته هی e‏ 
٠‏ 


3 - العلوم - للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 0 


اختبار سلاح التلميذ 


على الدرس الأول 


6 ]أ أكمل ما يأتصى: 
١‏ ا برج ت امات تسم 


اوا لصوي اللي 0 
-٤‏ يتكوّن الحبل الشّوكى من مادة داخلية وتُحيط بها مادة خارجية Ee‏ 
نأ" اذكر وظيفة كل من: ١‏ - المُخَيْخْ > الخيل انشوک ا 
© أ اختر الإجابة الصحيحة: 1 
١-يصل‏ ................. المح بالحبل الشّوكى. 2 (الجُمجمة - المُكَيّْخ - التّخاع المُستطيل - التُصفان الكرويان) 
۲ - عدد الأعصاب الشّوكية: اا ا ا ا 


(تفرٌعات نهائية - تفرّعات شجيرية - تفرّعات زائدية - تشابكات عصرية) 


يم 2000 فى الأففال المتفكلة (التّخاع المُستطيل م - الحبل الشّوكى - المُخَيْخْ) 
ب علل لما يأتى 


١‏ - إصابة التخاع المُستطيل تؤدّى إلى الوفاة. 
۲ - يلزم عدم تناول الأقراص المُنوّمة إلا بوصفٍ من الطبيب. 
١ )©‏ اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - وحدة بناء الجهاز العصبى. 
- العصو المسكول عن العمليات الإرادية فى الجسم. 
٣‏ - عضو يقوم بنقل الإشارات العصبية من المح إلى الجسمء والعكس. 
؛ > استكابة تلقائية من الجسم ند المؤكرات الف 
ب ماذا يحدث فى الحالات الأتية؟: 
١‏ - التعرّض المُستمر لهواء مُلوّث بدخان المصانع. 
۲ - اقتراب جسم غریب من رُموش العين. 
ضع علامة » أو )۸): 
-١‏ المُحَيْخ يتحكم فى ضربات القلب. 
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ا ؟- القشرة المحية غبارة عن مادة يهنا 

: 7 عرد الأعصاب المشية ١١‏ زوا 

ا 5- الجهاز العصبى الطرفى مسئول عن توصيل المعلومات بين الجهاز العصبى المركزى وجميع 

: أجزاء الجسم. 00( 
1 ب انظر إلى الشكل» ثم أجب: )6 فق 1 

0 
0 )م( سس N‏ د 

1 0 

2 2 0 


4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 


أهداف الدرس: 
فى نهاية الدرس يتبغص أن يكون التلميذ قادرا على أن: 
@ يتعرّف تركيب الجهاز الحركى فى جسم الإنسان. 
© نر ح هيده المناصل نى الحركة 
مفاهيم الدرس: 
© الحركة 
© المفاصل 
@ الهيكل العظمى 


2 الوم - للف اناس الابتدانن - الفصل تراس باون و 


ث 


الدركة نك 


لتجنب الأذى والابتعاد عن المخاطر التى 


ترابّط وتكامّل وتناسّق العديد من الأجهزة 


1 


كولة عن ذلك» وهى: 


تهدده. 


بها الكائن الحى؛ 


1 


٠‏ تعتبر الحركة 


1 


إحدى الصّفات الت 


ER 
پمیر‎ 


0 
حيث يُمكنه التنقل من مكان لآخر سعيًا 


وراء المناقع» أو 


1 
1 
0 
0 


الدرس الثانى: الجهاز الحركى فى الإنسان 


م 
م 


الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فص الكائنات الحية) 
هى مَقدِرَة الكائن الح على تغيير مكانه فى الوسط 


الجهاز الحر كى فى الإنسان 


٠‏ تعمل العضلات مع العظام ليتمكن الجسم من الحركة؛ لذا يتركب الجهاز الحركى فى الإنسان من جهازين رئيسيين» هما 
الجهاز الهيكلى والجهاز العضلى؛ وسوف ندرس الجهاز الهيكلى فقط. 


الذى يعيش فيه. 


8) الجهاز الهميكلى 
٠‏ يتركب الجهاز الهيكلى (الهيكل العظمى) فى جسم الإنسان من: 


عظمة المَضذ 
عظمتا الشاعد عظام لر = 
الفلويين 
عظام اليد 
عظمة الفخذ 
3 2 
, 9 
1 عظام الطرفين 
]| عظمتا الساق 
العمود الفقارى | 2 ن الشفليين 
1 
م 


عظام القدم 


< f 


4 اللوم - للصف السادس الابتداقى - الفصل الدراسى الأول‎ e 


الدرس الثانى: الجهاز الحركى فص الإنسان ‏ م اث د هس ب دا 
. 
٠‏ يتركب الهيكل المحورى من ثلاثة أجزاء هى: 


١‏ - الجُمجُمة ۲ - القفص الصّدرى ٣ ٠‏ - العمود القَقَارى 


١‏ - الجُمجُمة 
الوصف والتركيب: ١‏ 
* غلبة عظمية تحتوى على تجاويف للعينين والأنف والأذنين والفمّ. 
الوظيفة: 
× حماية المّخّ وأعضاء الحسٌ 


٣‏ - القفص الصّدرى 
الوصف والتركيب: 
* یترب من ١١‏ زوجًا من الصّلوعء تتّصل من الخلّف بالعمود الققارى. 
> تتّصل العشرة أزواج الأولى من الأمام بعظمة القّصّ. 
* يُوجد زوجان من الضّلوع لا ينُصلان بعظمة القَّصٌء وتُسمّى الصّلوع العائمة. 


الوظيفة 
* حماية القلب والرّئتين 
* المُساعدة على عملية الشّهيق والرّفير 


۳ - العمود الفقارى (الفقرصى) 
1 الغضاريف 
الوصف والتركيب: ر 
* يتكوّن من ۲۲ فقرة عظميةء بينها غضاريف تمنع احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة. 
الوظيفة الفقرات 


* يسمح للجسم بالانجناء فى الاتّجاهات المُختلفة 
* يحمى الحبل الشّوكى الممتدٌ داخله 


_ 9( توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقرى. 


لتمنعَ احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة؛ حتى لا تتآكل. 


f‏ العلوم - للصف السادس الابتدائى - القصل الدراسى الأول کک 


الوحدة الرابعة: (التركيب والوظيفة فص الكائنات الحية) ٠ل‏ 


اللي كلامم جه 


لوح الكتف 


١‏ - عظام الطرفين العُلويين 
الوصف والتركيب: 

* يتّصلان بعظمة لّوح الكتف 

* عظمة الحَضّد - عظمتا السّاعد - عظام اليد 


الوظيفة: 
> تناول الطفاء والشرات 
+ الكتابة 


* الإمساك بالأشياء 


© - عظام الطرفين الشفليين 
الوصف والتركيب: 


× يتصلان بعظام الحوض 
* عظمة الفخذ - عظمتا السّاق - عظام القّدم 


ظمة الفخذ 


الوظيفة: ٠‏ 
× المشى والجرى 
* الوقوف والجُلوس 
* حمل باقى أجزاء الجسم 


© عدد فقرات العمود الفقرى فى جسم الإنسان ....... .. فقرة. 
© يتكوّن الهيكل المحورى فى الإنسان من ق مس 
©© يتركّب القفص الصّدرى من زوجًا من الضلوع. 


العلوم - اللصف السنادس الا بتدائي - الفصل الدراسى الأول 


الدرس الثانص: الجهاز الحركي فص الإنسان ‏ م 6 6ض سے 


) المفاصل وأهميتها فى الحركة 


٠‏ الهيكل العظمى فى جسم الإتسان يتكوّن من مجموعة من العظام» ولا يستطيع الإنسان الحركة إذا كانت هذه العظام 
مُلتحمة مع بعضها؛ لذلك تلتقى كل عظمة بالعظمة الأخرى فى منطقة تُسمَّى «المفصل.. 


* مُعظم مفاصل الجسم تسمح بالحركة فيما بين العظام. 
إلى عدة آنواع» وهی كالآتى: 


و الج مفاصل محذودة الحركة 


٠‏ تسمح بالحركة فى اتّجاه واحد 
٠‏ مثال: 

* مفصل الركبة 

* مفصل الكُوع (المرفق) 


٠لا‏ تسمح بِأَىّ حركة 
سكم 

٠‏ مثال: 

ال الاك + 
عظام الجُمحُمة 


الجممة 


الاتّجاهات. 

مكال: . 

* مفصل الكتف * مفصل الفخذ 
* مفصل رُسغ اليد (المعصم) 
ي 


اختر الإجابة الصحيحة: 
© من المفاصل ثابتة الحركة مفصل: (الجُمجُمة - الكتف - الرّسغ - الرّكبة) 
69 جميع ما يلى من أمثلة المفاصل واسعة الحركة: ما عدا: (الفخذ - الكتف - الرّكبة - رُسغ اليد) 

ب - اكتب المصطلح العلمى: 

@ مواضع تَقابّل طرفى عظمتين فى جسم الإنسان. رم 

69 مفاصل تسمح بالحركة فى اتّجاه واحد فقط. 
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| الحركة 1 هى مقدرة الكائن الحى على تغيير مكانه فى الوسط الذى يعيش فيه. 


الجهاز الحركى فى الإنسان 


الخمجمة القفص الصّدرى العمود الفقارى 
٠‏ تحمى المُّخّ وأعضاء ٠‏ يحمى القلب والرّئتين. « يسمح للجسم بالانحناء فى 
اللا ٠‏ يُساعذ على عملية الشّهيق الاثُجاهات المُختلفة. 
والرّفیر. :0 ل 


طرفين غلویین 
E‏ 1 
٠‏ عظمة العضد ٠‏ عظمتا السّاعد ٠‏ عظام اليد ٠‏ عظمة الفخذ ٠‏ عظمتا السّاق 
ه عدد ققرات العمود القَقَارى ۲۴ فقرة. 
» تُوجد غضاريف بين فقرات العمود القَقَارى؛ لمنع احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة. 
٠‏ يتكوّن الققصن الصّدرى من ١١‏ زوجًا من الصّلوع. 


| المفاصل 1 مَواضِع تقال العظام فى الجسم. 


لا تسمح بأَىٌّ حركة تسمح بالحركة فى اتّجاه واحد تسمح بالحركة فى جميع 
a‏ الاتّجاهات 

عظام الجُمجُمة - مفصل الركبة مفصل الكتف - مفصل الفخذ - 

- مفصل الكوع (المرفق) مفصل رسخ اليد (المعصم) 

ورسخ القدم (الكاحل) 


60 
0 
١ 
0 
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اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 

!! الهيكل الذى يضم الحُمحُمة والعمود القَقَارى والقفص الصّدرى. 

نبا محور الهيكل العظمى فى جسم الإنسان. 

(] الهيكل الذى يضم الطّرفين العُلويين والطّرفين السّفليين. 

@ موضع اتٌصال طرفی عظمتين. 

حدّد نوع المفاصل الآتية: 

1 مفصل الدُكبة إن مفصل المرفق € مفصل الكتف 
ماذا يحدث إذا؟: 


كان مفصل الفخذ محدُود الحركة 


ضع علامة (”) أو (×) أمام كل عبارة مما يلىء مع تصحيح العبارات غير الصحيحة: 


© يتكون ميكل الطرف الشفلى من العضد وعظمتى الشاعد وعظام اليل 
إن مفصل الرّكبة واسع الحركة. 

ع1 مفصل الكتف من المفاصل ثابتة الحركة. 

تاا المفاصل تربط العظام بالعضلات. 


جه سے کے عه 


تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


على الدرس الثانی 


0 


آكهل العبارات الأتية: 
٩‏ يتركب القفص ال رئ .هن وا اللو (القاهرة )۲٠۲۰‏ 
1 - یترب الجهاز الحركى من جهازين رئيسيين هما 
- يتركب اليكل العظمى لجسم الإتشسان من 


)٠٠۲۰ (الغربية‎ 


(دمياظ /11١؟)‏ 
٤‏ - يتكوّن الهيكل المحورى فى الإنسان من طيبع افيد چ (كفر الشيخ 019؟) 


8 من أهمية عظام الطرقين السفليين 


ق. (جنوب سيناء 19١؟)‏ 
1 - يُعتبر مفصل الرُكبة من المقفاصل بينما مفصل القخذ من المفاصل سيد لیوو 
۷ - يتكوّن العمود الققارى من .......... فقرةء بينها .. تمنع احتكاك الفقرات ببعضها. 
۸ = يتكوّن الطرف العلوى من عظمة » وعظمتا الساعد» وعظام 
۹ 


- يتكوّن الطرف السفلى من عظمة الفخذ وعظمتى 
٠‏ - تُوجد المفاصل على ثلاثة أنواع» منها الثابتة 


. الحركة. (بورسعید ۲۰۲۰) 


- تلتقى عظمة العضّد مع عظمتى السّاعد فى مفصل (المنيا ٠١؟)‏ 
اختر الإجابة الصحيحة: 
- یترک العمود الققارى من مسب فقرة عة BESE‏ 
= مفاصل سه عديمة الحركة: (الكمكمة - المعصم - الذكبة- القهذ) 
۴ کل مايا مفاصل اسم السرة ماعا (الغربية 15-؟) (الفخذ - الكتف - الكوع - المعصم) 
6 من المفاصل محدّودة الحركة مقصل: (الفنهخ -الكتفت الككبة - الكمخفة) 
6 - حدوت/الحركة نتيجة كامل الجهان الهيكلى والعصبى و الل الم الال التولى] 
5 د ER NES a‏ (العضلات - المقاصل - الغضاريق - الأعصاب) 
۷ - عظام الطّرفين العلويين تتّصل بالعمود القَقَارى عن طريق عظام: (الكتف - الفخذ - الحوض - القدم) 


۸ - من مُكوّنات الهيكل المحورى: 
(الإسكندرية )٠٠٠١‏ (عظام الفخذ - عظمتا الساق - العمود القَقَارى - عظمة العضد) 

اكتبٍ المصطلح العلمى: 

١‏ - مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقرىء وتمنعها من الاحتكاك. 

۲ - موضع اتّصال طرفى عظمتين. 

٣‏ - المفاصل التى لا تسمح بالحركة. 

٤‏ - المفاصل التى تسمح بالحركة فى اتجاه واحد فقط. 

ه - الهيكل الذى يضم الّرفين العلويين والطّرفين السفليين. 
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lT ( )۲۰۱۷ (جتوب سيتاء‎ EE STS KET 
عظمة بالقفص الصّدرى يتّصل بها الأزواج العشرة الأولى من الصّلوع.‎ - ۷ 


۸ - هيكل يتكرّن من الجُمجُمة والقفص الصّدرى والعمود الققارى. (الشرقية ۳-۲۰( لس سية) 
ضع علامة (⁄) أو 00): 

) ( )٠٠٠۷ القليوبية‎ / ۲١٠۸ يُعتبر مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة. (كفر الشيخ‎ - ١ 
) ( )۳۰۱۷ مفصل الرّكبة من المفاصل ثابتة الحركة. (السويس‎ - ۲ 
© يتكون القفص الصارى من 17 زوجا قن الضلوع‎ " ١ 
) ( المفاصل الثابتة تسمح بالحركة فى جميع الاتجاهات. (المنوفية 014؟)‎ - ٤ 
) ) ه - الهيكل المحورى يتكوّن من الجُمجُمة وعظام الكتف والقفص الصّدرى.‎ 
) ( الحركة هى مقدرة الكائن الحى على تغيير مكانه فى الوسط الذى يعيش فيه. (البحيرة 5019؟)‎ - 7 
00 عظمة المخد وعظمتا الساعد من مكؤنات الطرفين العلوبين.‎ - ۷ 
) ( )٠-٠٠ فقرة. (الإسكندرية‎ 5١ عدد فقرات العمود الققَارى‎ - ۸ 
) ( )5070 مقاصل الجُمجُمة من المفاصل محدُودة الحركة. (الإسكندرية‎ - ٩ 
( ۳-55 الغضاريف تعمل على منع احتكاك الفقرات. (جقوب سيناء‎ - ٠ 
علل لما يأتص:‎ 

)۲٠۲۰ يمتدٌ الحبل الشّوكى داخل العمود القَقّارى. (البحيرة‎ - ١ 
)۲٠٠۹ الدقهلية‎ / ٠٠٠٠ وجود غضاريف بين فقرات العمود الققارى. (القاهرة‎ - ۲ 
)۲۰۲۰ مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة. (القاهرة‎ - ٣ 
)507١ وجود المفاصل فى أماكن تَقَابّل العظام. (البحيرة‎ - ٤ 
)۲١٠۷ يُحيط القفص الصّدرى بالقلب والرئتين. (سوهاج - الإسكندرية‎ - ٥ 
مفصل الرّكبة من المفاصل محدُودة الحركة. ۷ - أهمية وجود العمود القَقّارى فى جسم الإنسان.‎ - ٦ 


۸ - وجود المُخّ داخل الحُمجُمة. 
ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 
١‏ - التحام جميع عظام الإنسان مع بعضها بدون مفاصل سيد 0 
۲ - عدم وجود غضاريف بين فقرات العمود القَقَارى “ - إذا كان مفصل الفخذ محدُود الحركة (القاهرة )٠٠٠١‏ 
اذكر وظيفة (أهمية) كل من: 
١‏ - الجُمحّمة (البحيرة )۲٠۲٠‏ ۲ - العمود الققّارى ۳ - القفص الصّدرى (أسيوط ۲۰۱۹ / الفيوم ۲۰۱۹ )۲١٠۱۷-‏ 
٤‏ - الغضاريف (الغربية 5١١؟)‏ © - المقاصل (أسيوط ١ )5١١7‏ - عظام الطّرفين العلويين 
قارن بين: ١‏ - المفاصل واسعة الحركة والمفاصل محدُودة الحركة؛ مع ذكر مثال 

۲ - الطّرفين العلويين والطّرفين السفليينء من حيث التّركيب 


3 العلوم - للصف السادس ألا اذ فت - القصل الدراسى الأول ن‎ ١6 


اذكر مثالا واحدًا لكل من: 
١‏ - مفصل واسع الحركة 5 قصل مكدو الشركة ٣‏ - مفاصل ثابتة الحركة 
أكمل المَّخُطط التالص: 


عظمتى السّاعد عظمتى السّاق 
انظر إلى الأشكال الأتية, ثم أجب: 
١‏ - انظر إلى الشكل (١)ء‏ ثم اكتب أسماء العظام التى تشير 
إليها الأرقام: (الغربية )۲٠٠۹‏ 


إلى 


شتا ري 22225222222 
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1 


اختبار سلاح التلميذ 


علص الدرس الثانى 


١‏ أكمل العبارات الآتية: 
ا بالطّرف العلوى تقابلهما عظمتا ............... بالطّرف السفلى. 

۲ - يسمح . للجسم بالانحناء فى الاتّجاهات المُختلفةء وتُوجد به ................ لمنع الاحتكاك أثناء الحركة. 
۲ - تكّصل عظام الطرفين العلويين بعظام » بينما تتّصل عظام الطّرفين السفليين يعظام ............. 
٤‏ - من المفاصل عديمة الحركة ...... بيثما من المفاصل محدُودة الحركة 
نا اذكر وظيفة كل من: ١‏ - الطرفين العلويين ۲ - القفص الصّدرى 


1 اكتب المصطلح العلمى: 


9 


29 غُلبة عظمية يقع بداخلها المُخٌ؛ لحمايته.‎ - ١ 
تتم بمشاركة وتكامل أجهزة وأعضاء متخصّصة كالجهاز الهيكلى؛ والجهاز العضلىء‎ - ٣ 
: والجهاز العصيى.‎ 


٣‏ - مواضع تَقايْل العظام فى الجسم. 
٤‏ - يحمى القلب والرئتين» ويُساعد على عملية الشهيق والزفير. 


ب ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: . 
١‏ - إذا كان مفصل الرُكبة من المفاصل واسعة الحركة ۲ - إذا كانت عظام الإنسان بلا مفاصل 8 


اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - عدد الضّلوع المُلتحمة من الأمام بعظمة القّصّ: ٠١(‏ زواج - ١١‏ زوجًا - ۱۲ زوجًا - ٩‏ أزواج) 
٣‏ - يتكوّن الهيكل المحورى من كل مما يأتىء ما عدا: 

(الحُمحُمة - العمود القَقَارى - القفص الصّدرى - عظام الطّرفين العلويين) 


٣‏ - من المفاصل واسعة الحركة: (الجْمجمة - الرُكبة - الكوع - الكتف) 

٤‏ - من مُكوّنات الهيكل المحورى: (عظمة السّاعد - عظام الحوض - عظمة الفخذ - عظام الجُمجُمة) 
ب علل لما یاتی 

0 وجود الحبل الشّوكى داخل العمود القَقّارى.‎ - ١ 

۲ - وجود المفاصل فى أماكن تَقَابْل العظام. 0 


ا ضع علامة (/) أو 00): 

) عظمة الفخذ وعظمتا الساق من مُكوّنات الطّرفين العلويين.‎ - ١ 

۲ - العمود الفقرى به "١‏ فقرة. ) 

۳ - يتكوّن الجهاز الهيكلى من هيكل محورى وهيكل طرفى. ) 

) يمد الحبل الشّوكى داخل عظمة الفخذ.‎ - ٤ 

ب لاحظ الشكل. ثم أكمل: 

555 الشكل المُقابل يُمكل‎ - ١ 

0-7 
(0 
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e 


60 اختر الإجابة الصحيحة: 


0 
0 
0 
0 


أ يُحاط بغلاف دُهنى 
* محور الخلية العصبية * المُكَيّخح * الحبل الشّوكى 


1 * اننع E‏ * التُصفين الكرويين * الحبل الشوكى 
ج المفصل هو موضع اتّصال: 
* طرفى عظمتين ** العضلة بالعظم * عضلتين 
د مقاصل الجُمجُمة: 
* عديمة الحركة * واسعة الحركة * محدُودة الحركة 

اكتب المفهوم العلمى لكل مما يلى: 

أ وحدة بناء الجهاز العصبى. 

ا عضو يتكوّن من مادة رَمادية داخلية على شكل حرف 15 يُحيط بها مادة بيضاء. 
© استجابة تلقائية من الجسم نحو المُؤكّْرات المُختلفة. 

ذا الهيكل الذى يضمٌ الطّرفين العلويين والطّرفين السفليين. 
حذد موضع الأجزاء الثالية بجسم الإنسان: 

1 التخاع المستطيل نا مادة رَمادية على شكل حرف 11 
©) المفيخ #8 الحبل الشّوكى 
اذكر أهمية كل مما يأتى: 

أ المُخَيْخْ ب المفقاصل 

© التُصفين الكرويين 6 القفص الصّدرى 
علل لکل مما يآنص: 

أ سرعة سحب اليد عند مُلامستها لشوكة نبات فجأة. 

اب إصابة التّخاع المستطيل تودّى إلى الوفاة. 
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تدريبات سلاح التلميذ المتنوعة 


س 


TE‏ الؤحدة الرابعة 


E جهاز مسئول عن التنسيق بين أجهزة الجسم المُختلفة هو‎ - ١ 

۲ - من الحركات الإرادية التى يَتحكّم فيها النُصفان الكُرويان ............. و. 1 
7 - يتكوّن المح من التصفين الكُروبين و 
ا اک د ENE‏ 

ه - يترگب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيينء هما الجهاز العصبى 
SS ONE‏ 


)؟١“‎ ١ الدقهلية‎ / ٠٠٠١ سسس ا (لقاهرة‎ E. يتكؤّن الهيكل المحورى من الجُمجُمةء و...‎ - ٩ 


١١‏ - عدن الأعصاب الفحية ' ... وكامن الأعضات” 
٠5‏ تكو القفض الصدرى ف الئان من حسمي كاامة انير 
۳ - يقع ............ أمام المُخَيْخْ ويصل المُمَّ ب 
١‏ - من المفاصل محذودة الحركة مفصل . 
6 عدا الاعضات فى جسم الإنشان رو 
ا کک 00 
تكو ا ا 
۸ - يتحكّم ف لقال الك اال رل عن 


)؟١‎ ١ (القاهرة‎ 


| ۹ بعتب ا I‏ 
ا ٠‏ - التفرّعات الشجيرية تتّصل بخلايا عصبية مُجاورة لها مُكوّنة 000 

"١ .:‏ - الحبل الشوكى يتكوّن من مادة داخلية ...... 

¦ ۲۲ - عظام الطرفين العلويين تتصل بعظام e‏ 

0 
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51.9 برام اختر الإجابة 


لح HER‏ و CL‏ 
١‏ - يُعرف السّطح الخارجى للتّصفين الكرويين بالقشرة المُخّية وهى eee‏ اللون 
(حمراء - سوداء - برتقالية - رّمادية) 
۲ - وحدة بناء الجهاز العصبى: (التصفان الكُرويان - المُكَيْخ - الخلية العصبية - المُعٌ) 
٣‏ - من مكونات الجهاز العصبى المركزى: (المّخّ - القفص الصّدرى - العمود الفقرى - الجُمجمة) 
٤‏ - من أمثلة المفاصل محدٌودة الحركة: (الكوع - الفخذ -الكتف_ معصم الين) 
ه - تُعرف الأماكن التى تتقابل فيها العظام ما ب: (الأوتار - المفاصل - العضّد - السّاق) 
> - يبلغ عدد الأزواج المُلتحمة فى ضُلوع القفص الصّدرى لس وان 1ك (F-1‏ 


۷ - الجزء المسكول عن حفظ توازن الجسم أثناء تادية الحركة هو: 
(النُصفان الكرويان - المُخَيْخ - التخاع المستطيل - الحبل الشّوكى) 


۸ -أيٌّ مما يلى من المفاصل ثابتة الحركة؟: (الجُمجّمة - الكتف - الرّسغ - الرُكبة) 
4 - تقع مراكز التفكير والتذكر فى: (التّخاع المستطيل - الحبل الشوكى - المُّخَيْخَ - النصفين الكرويين) 
٠‏ - من المفاصل واسعة الحركة: ( الرُكبة - الجُمجُمة - الكوع - الفخذ) 

: فى الأفعال المُنعكسة. (الحبل الشّوكى- النّخاع المُستطيل - المُّخَيْحْ - التُصفان الكرويان) 
٠١‏ - يُغلّف محور الخلية العصبية بطبقة: (جيلاتينية - بروتينية - نشوية - دُهنية) 
١١‏ - عدد أزواج الأعصاب الشّوكية 2 و حا N A‏ م 
ST E aR 2 E‏ 


٠١‏ - من الأفعال المُنعكسة: 


(ضربات القلب - الأكل عند الجوع - حركة الرُموش عند اقتراب جسم خارجى - المشى والجرى) 


- المفاصل التى تسمح بالحركة فى اتجاهات مختلفة. 
- موضع تقال العظام فى الجسم. 
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2 E RE عدد الأعصاب المٌّخّية‎ - ١ 
(YY-A1- EF - 0°) ET عدن الأعصاب فى جسم الإنسان‎ - ۷ 
عظام الطرفين العلويين تتصل بعظام: (العضد - الكتف - الفخذ - السّاق)‎ - 8 
اكتب المصطلح العلمص:‎ 20200 0- 
E ) عضو فى المح مسئول عن حفظ توازن الجسم.‎ - ١ | 
E ) عضو مسثول عن الأفعال المُنعكسة بالجسم.‎ - ۲ 
E ) جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان.‎ - * ! 
062 ) استجابة تلقاشة وسريعة نحو المُؤدرات المُخطفة المُفاحكة.‎ - ٤ 
؛ 4 - وحدة بناء الجهاز العصبى.‎ 
ا‎ 
ه‎ 


ا 


۸ هار يكرك من المح والحدل الشوكى: ) 667 
٩‏ - العضو المسئول عن العمليات اللاإرادية. ويصل المح بالحبل الشوكى. ) 0000 
٠‏ - الهيكل الذى يضح عظام الطّرفين العُلويين وعظام الطّرفين السُفليين. 
١‏ - عضو يتكوّن من مادة رَمادية داخلية على شكل حرف 51. 

١‏ - عظمة بالقفص الصّدرى: يتصل بها الأزواج الحشرة من الضّلوع. 

١‏ - غلبة عظمية؛ يُوجد بداخلها المُخُ. 

٤‏ - محور الهيكل العظمى فى جسم الإنسان. 

٠١‏ - الجهاز الذى يضدٌ الأعصاب المُية والأعصاب الشوكية. 

7 - جزء من تركيب الجهاز الحركىء ويتكوّن من 1 فقرة. 


203-20-7 ضع علامة (⁄) أو 00): 


١‏ - يّقع التّخاع المستطيل أمام المُخَيْخَ؛ ويصل المح بالحبل الشّوكى. 

۲ - مفصل الرُكبة محدُود الحركة. 

٣‏ - القفص الصّدرى مسئول عن الأفعال المُنعكسة فى الإنسان. 

٤‏ - اميه هو مركز الك الرقيسى فى لك 

ه - المفاصل التى تربط عظام الجُمَجُمة مفاصل ثابتة. 

5 - التّخاع المستطيل هو المسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المُختلفة إلى المُخّ والعكس. 
۷ - المفاصل تربط العظام بالعضلات. ` 

۸ - تنتقل النبضات العصبية خلال ليف عصبى حسَّى إلى الحبل الشّوكى. 
4 - يبلغ عدد الأعصاب المُّخّية 5 زوجًا. 

٠‏ - الهيكل المحورى يضم الطّرفين العلويين والطّرفين السفليين. 

١‏ - يتكوّن القفص الصّدرى فى جسم الإنسان من ٠١‏ زوجًا من الضلوع. 
٠١‏ - يتكوّن العمود القَقَارى فى الإنسان من 7" فقرة عظمية. 

۳ - يتكوّن الطّرفان العلويان من عظام الفخذ والسّاق والقدم. 


0 
) )( 
J 
0 
( 
00 
0) 0 
6 1 
7 
00 
0) 
6 1 
)ا‎ 
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١ ١‏ -التضاريف 1( ) أماكن تَقَابُّل العظام بعضها مع بعض 

ا ۲ - المقاصل دار ) تمنع احتكاك الفقرات بعضها ببعض أثناء الحركة 
أ * - القفص الشدرى © ( ) يتركب من ٣۳‏ فقرة 

7 | -العمود القَقَارى لا ( ) يتركّب من ۱۲ زوجًا من الضُلوع 

ا هك ( ) یترگب من ۱۲ زوجًا من الأعصاب 


الل ادو ننصف سدس ادبنددی- الفصل الراس الأول 


E (ب)‎ 


١‏ الأعضان الخحية 


®( ) مستول عن تنظيم العمليات اللاإرادية 
د ا( ) عددها 5١‏ وكا 
e‏ €( )تع بداوا ليه 
ااا ال د ( ) عددها ۱۲ زوا 
٤‏ - الأعصاب الشّوكية @ ( ).مركز التحكم الرئيسي فى الجسم 


f‏ 3 (ب) 

أ ( ) مسئول عن الأفعال المُنعكسة 
9 ) تيح الحركة فى جميع الاتجاهات 
© ( ) مسئول عن تنظيم الحركات الإرادية 
د ( 
) 


WEI‏ ا 
۲ - المفاصل محدُودة الحركة 


: 
٣‏ - التُصفان الكرويان 
ان .ویاں 

) مسئول عن توازن جسم الإنسان 


٤‏ - الحبل الْشّوكى © ( ) تتح الحركة فى اجا راس فقا 


١‏ - تلتحم ضُلوع القفص الصّدرى من الأمام بعظمة العضّد. 

1 - العضى المسئول عن حفظ توازن الجسم هو الحبل الشوكى. 

۳ - تُوجد مراكز التذكر والتفكير فى المُحَيْخ. 

3 - عظام الطّرفين العلويين تتصل بعظام الحوض. 

- من خلال عمل العضلات والجلد معًا يتمكن الجسم من الحركة.: 

- عدد فقرات العمود القَقّارى ٠٤١‏ فقرة. 

- يمد الحبل الشوكي داخل الققص الصدرى. 

- يمتدُ من جسم الخلية العصبية تفرُعات حلزونية. 

> قصل الكتف من المفاضل مسدوة لتر E‏ 

٠‏ - تنتقل النبضات العصبية خلال عصب حسّى من الحبل الشّوكى إلى العضلات؛ لكى يحدث الفعل المُنعكس. 
١١‏ - يتكؤن هنكل الطرفين الستليين من العش وعظمتى الساعد ومظام آل 
۲ - وحدة بناء الجهاز العصيى هى العضلات. 


o 


E RO 


۳ - مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان هو المُخَيْخْ. 


١ ١‏ بوج الفح داخل غلبة عظمية ف ال ؟ > الشمي فة کد 
! ۲ -إصابة التخاع المستطيل تؤدّى إلى الوفاة. > - تُوجد الخضاريف بين فقرات العمود الققارى. 
١ 0‏ 

۵ ه - يجب عدم الإفراط فى تناول القهوة والمُنبّهات. 
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7 - سحب اليد بسرعة عند الشك بدبوس أ مُلامسة جسم ساخن. 

۷ - يُحيط القفص الصّدرى بالقلب والرئتين. ۸ - مفصل الرّكبة من المفاصل محدُودة الحركة. 
٩‏ - يجب عدم الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر فترات طويلة. 

2-1 0 ماذا يحدث فص الحالات الأتية؟: 


جات مه سات م عات م ساح نل عات عات جحت 2 2 ل د لو 


؟ ١‏ -الإسراف فى تناول الشاى والقهوة ۲ - مُلامسة اليد لجسم ساخن جدًا 

؟ ٢‏ تعره الإنسان المستمة للخوضاء ٤‏ - أن يصبح مقصل الرُكبة واسع الحركة 

؟ ٠‏ -إذا كان جسم الإنسان يدون مفاصل ٦‏ - عدم وجود غضاريف بين فقرات العمود القَقّارى 
: 


۷ - حدوث تلف بالتّخام المستطيل 


D0 5‏ اذكر وظيفة (أهمية) كل من: 


:+ الشمكمة * -القفص الصّدرى(أسيوط ۲۰۱۹) © - التّصفين الكرويين 5 - الحبل الشّوكى 
؟ ه -العمود القَقَارى © -التّخاع المستطيل - المفاصل ۸ الفضاريف 
17 الشف ٠‏ - الطرفين العلويين(الشرقية )٠٠٠١‏ 


١ :‏ - مقصل الفخذ ١‏ -مفصل الجمقمة + مفصل المرقق 
١‏ - عظام الطّرفين العلويين وعظام الطَّرفينَ السفليين من حيث مكان اتصال كل منهما بالجسم: (الإسماعيلية )٠٠٠۸‏ 
عظام الطرفين العلويين _ عظام الطرفين السفليين | 
21 ْ 


١ +‏ - الأعصاب المُّحْية والأعصاب الشّوكية. من حيث: عدد الأزواج ومكان خروجها: 
: 


| وجه المقارنة الأعصاب الشوكية الأعصاب الفُخية 

E عدد الأزواج‎ - ١ 

*- مكان خروحها جا لي الت OS‏ 1210| 
]اال انضر رس الأشكال الآتية. ثم أجب: _ 
١‏ 0( 
(r) :‏ 1 
ا / 9 لق 
ê € ٠‏ 
1 شكن )١(‏ 33 
3 ........ مع الخلايا العصبية المجاورة. 
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ب أكمل البيانات: 


أل من الوظائف التى يقوم بها هذا الشكل ..........:.. و. 0 


٤‏ - اتظر إلى الشكل .)٤(‏ ثم أجب عما يلى: 


أ أكمل البيانات المُشار إليها بالأسهم: 


ب الشكل يشير إلى تركيب الطّرفين e‏ 


©# من استخدامات هذين الطرفين 


د المفصل (س) من المفاصل ET‏ 
٥‏ - انظر إلى الشكل (5).: ثم أجب: 


أ اذكر نوع المفاصل فى الشكل. 


ب اذكر أهمية الشكل. 


)؟١7١ عدد فقرات العمود الفقرى للإنسان. (الشرقية‎ - ١ 


8 
١ ©‏ - عدد الضلوع المُلتحمة من الأمام فى القفص الصّدرى. 
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1 يعمل على توازن الجسم أثناء الؤقوف والمشى. 
نب يُساعد على تنظيم حركة ووظائف الجهاز الهضمى. 
ع يُساعدك على تحليل أسئلة الامتحان والتّعبير عنها بالكتابة. 


٣‏ - لديك مجموعة من الأجزاء الموجودة فى جسم الإنسانء ألا وهى: 
(النُصفان الكرويان - الجُمجُمة - الحبل الشّوكى - المُكَيّخ - العمود الفقرى - النّخاع المستطيل - القفص الصّدرى). 


ضغ كلّ جزء عند الجهاز الخاص به: 


٣‏ - ذهب علي فى رحلة إلى واحة سيوة. وعندما كان يتجوّل فى الوّاحة وَجد نبانًا على الأرض» فأراد أن يتعرّفه. فاقترب 


منه ولمسه» فإذا به يُبعد يده عنه بسّرعة. 


ما الجزء الموجود فى جسم الإنسان المسئول عن ابتعاد يد علي عن هذا التَّبات؟ 


١ :‏ 
4 العلوم ‏ تلصف السادس الابتدان - الفصل الدراسى الأول Ty‏ 


اختَبارات سلاح التلميذ 


على الوحدة الرابعة 


SS 
أ أكمل:‎ 0 
E کا کل ان ی ایی و ا‎ ّ 


: اال مفصل الكوع: بينما مفصل الكتف من المفاصل س الحرة 
1 - يقع التخاع الكستطيل أماع .......-......... ونصل الفح ب 
6 هككون سس ........ ويُحيط بها مادة بيضاء. 
إ أب لدكم وظيفة كل من: ١‏ - الجُمجُمة ؟ - التُصفين الكُرويين 
© أ اكتب المصطلح العلمى: 


١‏ - وّحدة بناء الجهاز العصبى. 


۲ - عضو فى المُّخَّ مسئول عن حفظ توازن الجسم. 
٣‏ - أماكن تَقَابُل العظام» وتسمح بالحركة. 


٤‏ - مقدرة الكائن الحى على تغيير مكاته فى الوسط الذى يعيش فيه. 
ب قارن بين: الأعصاب المُخّية والأعصاب الشّوكية» من حيث عدد الأذواج. 


أ اختر الإجابة الصحيحة: 


411 يتركب العمود الققاري من .... فقرة. يكين‎ -١ 
زوجا)‎ ١١ - زوجًا‎ ١6- أزواج‎ ٠١ - زوجًا‎ ”١( يتكوّن القفص الصّدرى فى الإنسان من ........ من الضُلوع.‎ > ۲ 
تعتبر .......... من المفاصل التى لا تسمح بأى حركة. (الركبة - الكوع - الجُمحُمة - رُسغ اليد)‎ - ٣ 
يتكوّن جسم الخلية من كل مما يلىء ما عدا: (غشاء بلازمى - تفرّعات نهائية - تفرُعات شُجيرية - تواة)‎ - 

ب مادا يحدث عند ؟: 
١‏ - الإفراط فى الجلُوس أمام الكمبيوتر ٣‏ - وضع يدك فجأة على سَطح ساخن 


أ ضع علامة (⁄) أو (×): 

) الهيكل المحورى يتكوّن من الحُمحُمة وعظام الكتف وعظام الحوض.‎ -١ 
) آمك القحكم الركيسى فى حسم الإنسان هو الحيل الوك‎ 
) مقاصل الجُمجُمة من المقاصل الثابتة.‎ - ٣ 
) السّطح الخارجى للتُصفين الكرويين يُعرف بالقشرة المُيةء وهى رَمادية اللون.‎ -٤ 


( 
( 
1 
( 


ب علل 
١‏ - إصابة التخاع المستطيل تؤدّى إلى الوفاة. ۲ - وجود غضاريف بين فقرات العمود e‏ 
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ص 


6 


)م م )مس عه ess‏ 


1 العلوم ‏ لتصف السادس الابتداتى - الفصل الدراسى الأول 


الاختبار الثانى 


١‏ - يتكوّن الهيكل المحورى فى الإنسان من 
۲ - عدد فقرات العمود الققارى 
٣‏ - من المفاصل محدُودة الحركة 
٤‏ عدد الأعصاب المكية ... 
ب اذكر وظيفة كل من: 
اختر الإجابة الصحيحة: 
١‏ - جميع ما يلى من مكونات الجهاز العصبى المركزىء ما عدا: 
(الحبل الشّوكى - المُخَيْخْ - التخاع المستطيل - الأعصاب المُخّية) 
(عضلة - مفصل - غضاريف - أوتار) 


بين الفقرات؛ لمنع احتكاكها ببعضها. 


٣‏ - الحبل الشّوكى 


۲ - موضع التقاء عظمتين: 


٣‏ - محور الخلية العصبية مُغلّف بطبقة من مادة: (بروتينية - دُهنية - جيلاتينية - غازية). 
(رُسغ اليد - الكتف - الجُمجُمة - الفخذ) 


> - من المفاصل واسعة الشركة کل مما لى ما هداء 
ب قارن بين النصفين الكرويين» والحبل الشوكى: 


المادة الخارجية 
اكتب المصطلح العلمى: 
هعرز ا ی ی فو ج ا 
۲ - استجابة تلقائية تحدث عند تعرْض الجسم لمُؤثر خارجى. 
؟ ‏ عظمة بالققص الصدرى يتصل بها الأزواج العشرة الأولى من الضلوع,. ٠‏ 
١-35‏ 


٤‏ - المفاصل التى تُتيح الحركة فى جميع الاتّجاهات. 
ب علل: ١‏ - يقع المُّخّ داخل الجُمحُمة. YT‏ أعمية الطرفن GN‏ 
أ صؤب ماتحته خط: 

١‏ - يُوجد بين الفقرات مفاصل؛ لحمايتها من التآكل. 

؟ - ع الشاعد من مكوّنات الجهاز الور كلى الطرفى الق 

500 الأعصاب الشّوكية ٠١‏ و 3 ا 

: - ند الل الشوكى فى قتاة ذاخل فقرات العمود الفقارى فى الجهة البطنية لادان 
ب ١‏ - الشكل المُقابل 0 592 


2" 


نے 1 
EF,‏ ع كه کے کا 
MS‏ )0 5 
0 =8 2 5 
0( 


أهم المفاهيم 
أسئلة (اذكر فائدة - أو وظيفة كل من) 


) أهم التعليلات أهم المقارنات 
أسئلة (ماذا يحدث فى الحالات الآتية)؟ © أهم الأرقام 
علماء أفادوا البشرية أهم القوانين 


(مُجاب عنها بنهاية الكتاب) 
(مُجاب عنها بنهاية الكتاب) 
(مُجاب عنها بنهاية الكتاب) 
4 (مُجاب عن بعضها بنهاية الكتاب) 


(مُجاب عنها بنهاية الكتاب) 


العلوم - للصف ١‏ الابتداني - الفصل الدراسى الأول 4 


أولا: مراجعة ليلة الامتحان 


© مراجعة عامة على الوحدة الأولى 


ET الكتلة: سا كد ل م‎ - ١ 
؟ - الجرام:  |- وحدة قياس الكتلة, ويُساوى تقريبًا كتلة مشبك الورق المعدنى.‎ 
الكيلوجرام: - وحدة قياس الكظة: ويُساوى كتلة لتر من الماء المقطر.‎ - ٣ 

٤‏ - الوزن: - هو قوة جذب الأرض للجسم. 


٥‏ - النيوتن: - وحدة قياس الوزن» ويُساوى تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام. 


@ أهم التعليلات: 

679 يستخدم الميزان ذو الكفّتين لقياس الكتلة. 

© لأنه عند اتزان الكنّتين تكون كتلة الجسم مساوية مجموع كتل الأثقال فى الكثة الأخرى. 
[ ات يستخدم الميزان ذو الكِفُتين فى تعيين الوزن. 

(© لتساوى قوة جذب الأرض على الكِفّتين. 

(© الكتلة لا تتغير بتغيّر المكان. 

© لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغيّر المكان. 


٠ 9‏ كتلة الجسم لا تساوى وزته عدديًا. » الوزن دائمًا أكبر من الكتلة عدديًا. 
© لان الوزن = الكتلة بالكيلوجرام × 
([© وزن الجسم على القمر أقل من وزنه على الأرض. 2 2 


© لأن كتلة وقوة جاذبية القمر أقل من كتلة وقوة جاذبية الأرض. 
79[ قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. 

© لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض. 

9 وزن شخص فى مُنطاد مرتفع أقل من وزنه على سطح الأرض. 
© لأنه كلما ابتعدنا عن مركز الأرض تقل الجاذبية؛ فيقل وزن الجسم. 
9( يختلف وزن حقيبة من مكان لآخر. 

© لاختلاف قوة الجاذبية الأرضية من مكان لآخر. 


4 العلوم خلصف السادس الابتدانى - الفصل الدزاسى الأول ن )س( 


مراجعة ليلة الامتحان 


9 يختلف وزن الجسم باختلاف الكوكب الموجود عليه الجسم. 
(©لأن الوزن يتوقف على كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 


39 تسقط الأجسام دائمًا نحو مركز الأرض. 9©بسبب جاذبية الأرض لها. 
([3 يتمدّد سلك الميزان الزنبركى عند تعليق جسم به. (©بسيب قوة جذب الأرض للجسم. 
3 كلما زادت كتلة الجسم زاد وزنه. (6لأن وزن الجسم يتوقف على كتلته. 


02 . ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 


@ زيادة كتلة الجسم ©يزداد وزن الجسم. 

@ انعدمت جاذبية الأرض (©6لا تسقط الأجسام نحو مركز الأرضء وتطير فى الهواء. 
79 تعيين كتلة ووزن رائد فضاء على سطح الأرضء ثم داخل سفينة فضاء بعيدًا عن الأرض 
(©تظل الكتلة ثابتة لا تتغير» ويتغيّر الوزن حيث يقل فى سفينة الفضاء. 

8 تعيين وزن جسم على سطح الأرضء ثم تعيين وزنه على سطح القمر 

©6يصبح وزنه على سطح القمر > ل وزنه على سطح الأرض. 

ارتفاع مُنطاد بداخله شخص ما بعيدًا عن سطح الأرض 

(©تظل كتلته ثابتة» ويقل وزنه بالارتفاع عن سطح الأرض. 


© اذكر وظيفة (فائدة أو استخدام) كل من: 


۲ - الميزان الزنبركى 


ل الكتلة على سطح القمر > الكتلة على سطح الأرض 

و وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم (بالكيلوجرام) × ٠١‏ 

و كتلة الجسم على سطح الأرض (بالكيلوجرام ) - 
الور عر شل E‏ 


الوزن على سطح القمر .لالت على سطع الأنظن_ 
#8 وزن الجسم على سطح الأرض = وزن الجسم على سطح القمر × < 


١4 العلوم - للصف السادس الابتداني- الفصل الدراسى الأول‎ ay 


eS‏ سا2 
مراجعة عامة علص الوحدة الأول ى 


«كيلوجرام = كتلة لتر ماء مقطر = ٠٠٠١‏ جرام. 
«النيوتن = وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام. «الجرام = كيلوجرام. 


التعريف: |- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. - قوة جذب الأرض للجسم. 
- الفيزان ذو الكفتين (المعتان - الصماس) أ 

أداة القيا: | الميزان ذو الكقّة الواحدة (الرقمى - بمؤشّر) | - الميزان الزخبركى 
وحدة القياس: | - الكيلوجرام - الجرام - الطّن - نيوتن 
اتجاه التأثير: | - ليس لها اتجاه. - يؤثر فى اتجاه مركز الأرض أو الكوكب (لأسفل). 
التأذّر باختلاف 1 

المكان: - لا تتغير بتغير المكان. - يتغير من مكان لآخر. 

| العوامل التى | - كَمّية المادة ١‏ كتلة الجسم - كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم - 

يتوقف عليها: ل 


٠. 
5 


ميزان بمؤشر ميزان رقمی ميزان معتاد 
(ذو كفة واحدة) (ذو كفة واحدة) (ذو كفتين) 


ميزان زنبركى 


000 العلوم - للصف السادس الابتدانم- الفصل الدراسى الأول‎ FH 


مراجعة ليلة الامتحان 


- صورة من صور الطاقةء تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم 
الأقل فى درجة السرا ة 
E RE‏ 


٤‏ - المواد رديئة التوصيل للحرارة: | - المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 


- جهاز (أداة) يُستخدم لقياس درجة الحرارة. 


- جهاز (أداة) يُستخدم لقياس درجة حرارة جسم الإنسان. 


- جهاز (أداة) يُستخدم لقياس درجة حرارة السوائل. 


([© الألومنيوم من المواد جيدة التوصيل للحرارة. (€ لأنه يسمح بسريان الحرارة خلاله. 

(© تصنع أوانى الطهى والقدور من الألومنيوم أو الصّلب المقاوم للصدا. 

© لأن الألومنيوم والصّلب المقاوم للصدأ من المواد جيدة التوضيل للحرارة. 

(© الخشب والبلاستيك من المواد رديئة التوصيل للحرارة. (© لأنها مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

@ تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك. (© لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. 

([© نشعر بالبرودة عند مُلامسة قطعة من الثلج. (© لانتقال الحرارة من اليد إلى قطعة الثلج. 

([© تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة شتاءً. 

(© للمحافظة على حرارة الجسم؛ وعدم الشعور بالبرودة. 

Ç8‏ يُستخدم الهواء فى صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. 
٠‏ تصنع النوافذ فى البلدان الباردة من لوحين زجاجيين بينهما فراغ به هواء. 

(© لأن الهواء ردىء التوصيل للحرارة فيعمل على عدم وصول الحرارة إلى داخل المنزل صيقًاء وعدم تسرّيها من المنزل 
إلى خارجه شتاءً. 

® ضرورة وجود مسافات محسُوبة بين قضبان السكك الحديدية. 

© لمنع التواء القضبان نتيجة تمدّدها بالحرارة صيفًا؛ مما يؤدى إلى وقوع حوادث القطارات. 

9 وجود اختناق فى الترمومتر الطبى. 

© لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة درجة الحرارة بسهولة. 


ا 0 العلوم -للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول ١‏ 


مزاجعة عامة على الوحدة الثانية وچ ص ڪڪ 


9[ عدم الضغط على الترمومتر بالأسنان بقوة. 1 ! 

© حتى لا ينكسرء » فينسكب ما به من زثبق سامٌ فى الفم؛ مما يؤدى إلى التسمّم. 

املد يجب وضع الترمومتر الطبى فى كحول إيثيلى قبل استخدامه. (© لتطهيره وقتل الميكروبات. 

۴ يجب ات الترمومتر الطبى قبل استخدامه. €3 حتى يعود الزئبق إلى المستودع 

07 لا يُستخد يُستخدم الترمومتر الطبى لقياس درجة حرارة الماء. 

© لأن الماء يغلى عند درجة حرارة ' ٠‏ درجة سيليزية. وتدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ١: °۴٠‏ سيليزية. 

9 يُفضّل استخدام الزئبق فى صناعة الترمومترات. 

(© لأنه يتميز بالآتى: 
١‏ - سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومتر. 
٣‏ - جيّد التوصيل للحرارة. ١‏ - منتظم التمدّد بالحرارة. 5 - لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية الزجاجية. 
٥‏ - يبقى سائلًا بين درجتى حرارة (-۳۹ إلى °۳۷ سيليزية)؛ مما يُعطى مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. 

69 يُعطى الزّتبق بى مدي وای شین در حات اران 

(© لأنه يظل سائلًا بين درجتى حرارة (- -85” إلى /01” سيليزية). 

79 لا يُمكن الاعتماد على حاسّة اللمس فى تقدير درجة الحرارة. 

© لأنها وسيلة غير دقيقة فى قياس درجة الحرارة. 

9ع لا يُعقّم الترمومتر الطبى بوضعه فى ماء مغلى. 

(© لأن درجة حرارة الماء المغلى أعلى من ٤١‏ درجة؛ مما يُؤدى إلى تمدّد الزئبق وضغطه بشدة على الأنبوبة الشعرية؛ 
فينكسر الترمومتر. 


© ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 


([ عند تلامُس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد (© تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 
99 عند تلامُس جسمين لهما نفس درجة الحرارة (© لا تنتقل الحرارة بينهما. 

© وضع الترمومتر الطبّى فى ماء مغلى لتطهيره 

© يتمدّد الزئبق ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية؛ قينكسر الترمومتر. 

@ عند الضغط على الترمومتر الطبى بالأسنان بقوة (@ ينكسرء وينسكب الزئبق فى الفم؛ مما يوَدّى إلى التسمّم. 
(@ وضع ترمومتر مئوى فى ماء مُتلّج (© ينخفض الزتبق فى الترمومتر إلى صفر درجة سيليزية. 
® عدم وجود اختناق قوق مستودع الرّئبق فى الترمومتر الطبى 

© يعود الزّتبق إلى المستودع بسرعةء ولا نتمكن من تسجيل القراءة بسهولة. 

(7 مُلامسة اليد كوب شاى ساخن 

(© نشعر بالسخونة؛ لانتقال الحرارة من كوب الشاى إلى اليد. 

2ه ررك لفاك محكوية ارو قف بان E‏ 

© يحدث التواء للقضبان نتيجة تمدّدها بالحرارة صيفًا؛ مما يؤدى إلى وقوع حوداث القطارات. 


4 العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول e E‏ 


- درجة تجمٌّد الماء (أقل درجة على تدريج الترمومتر المئوى). 
- درجة غليان الماء (أعلى درجة على تدريج الترمومتر المثوى). 
- درجة حرارة جسم الإنسان السليم. 

- تدريج الترمومتر الطبى. 

- تدريج الترمومتر المئوى. 

- يبقى الزئبق سائلًا بين هاتين الدرجتين. 


؟ > النواد جيذة التر صل ااه رارة َ : | 
ا - صناعة أوانى الطهى والغلايات والقدور ا 
٣‏ - المواد رديئة التوصيل للحرارة: | - صناعة مقابض أوانى الطهى ومقابض الغلايات ومقبض المكواة الكهربية 1 
۳ - الترمومتر: - قياس درجة الحرارة ا 
E DS EEE‏ | 
ه - الترمومتر المتوى: - قياس درجة حرارة السوائل 
٦‏ - الكحول الإيثيلى: ‏ ` - تطهير الترمومتر الطبى 
HN‏ - صتاعة الترمومترات | 
- الاختناق فى الترمومتر الطبى: |- يمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ حتى يُمكن قراءة درجة الحرارة. 
9 -الأغطية الثقيلة والملابس الصوفية: | - المحافظة على درجة حرارة الجسم شتاءًء وعدم الشعور بالبرودة ا 
٠١‏ - الترمومتر الرقمى: - قياس درجة حرارة الأطفال خاصة ا 


التعريف |- مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها. شك 20 0 لكر خارها: 
| أمثلة |- الحديد. الألومنيوم» النحاس, الرّثبق |- الخشبء البلاستيك المطّاط ا 
| الاستخدام |- صناعة أوانى الطهى |- صناعة مقابض أواتى الطهى 1 


6 © العلوم - تلصف السادس الابتدائي- الفصل الدراسى الأول ١64‏ 


الطب ج التدريج 2 من (42:0) درجة سيليذية 


- أنبوبة زجاجية سميكة يوجد بداخلها أنبوبة 


التر ا 5 1 
| د شعرية تتصل بمستودع يوجد فيه الزئبق. ٠‏ شعرية تتصل بمستودع يوجد فيه الزئبق. 
ا الاسعخدام | |2 14ف] رك ة كاز الإسان قافن نرج BINE‏ 


- أنبوبة زجاجية سميكة يوجد بداخلها أنبوبة 


ل 5 


الترمومتر الطبص 


أنبوبة سميكة من الزجاج أنبوبة شعرية 


OT TID 

أعلى درجة فى الترمومتر (درجة غليان الماء) أقل درجة فى الترمومتر (درجة تجمد الماء) 
۶ 0-7 

وار جر معدل 5 الترمومتر المنوى 


الترمومتر الرقمصى 


3[ علماء أفادوا البشرية: 


٠‏ العالم أندريس سيليزيوس: 
- صمّم التدريج السيليزى. 
- اعتبر أن درجة انصهار الجليد (صفر" سيليزية): ودرجة غليان الماء *٠٠١(‏ سيليزية). 
- قسّم المسافة بينهما إلى 1 قسم متساو» كل قسم يعادل درجة واحدة سيليزية. 
# السا فده 


١4‏ العلوم -للصف السادس الابتداني - الفصل الدراسى الأول 


اختناق فى الأنبوبة الشعرية 


مراجعة ليلة الامتحان 9 


© مراجعة عامة على الوحدة الثالثة 


© أهم المفاهيم والمصطلحات: 


- خليط من الغازات تحيط بالكرة الأرضية المنجذبة إليها بفعل الجاذبية الأرضية. 


١‏ - القاتل الصامت: 
۲ - الآزوت: 

٠١‏ - الأغذية الفارغة: 
٤‏ - الأجسام العالقة: 


١‏ - الغلاف الجوى: 
١|‏ - عملية البناء الضوئى: | - عملية حيوية تقوم بها النباتات الخضراء؛ لتكوين الغذاء وإنتاج أغاز الأكسجين. 
٣‏ - العامل المُساعد: - مادة تُضاف للتفاعل؛ لتزيد من سرعته دون أن تؤثر فى النواتجء ولا تت تتغير خواصها أو كميتها. 
:> صن لكي 1 د طبقة بنيةاللونء تتكون على الحديد نتيجة اتحاده بلأكسهين فى جو رطب | 
أ - التأكسد: - اتحاد المواد مع الأكسجين ببطء فى وجود الرطوبة (الماء). 
- الاحتراق: _ |- اتحاد المواد مع الأكسجين بسرعة مع انطلاق ضوء وحرارة. 
| - طبقة الأوزون: - طبقة تحمى الأرض من الأشعة الكونية الضارة الصادرة من الشمس, ll‏ 
- الاحتباس الحرارى: |- ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون. 
i‏ - عملية تنشأ عند إضافة الخميرة إلى العجين؛ وينتج ثانى أكسيد الكربونء فيجعل الخبز 
5 التجمر: مساميًا ومقبول الطعم. 
٠‏ - الثلج الجاف: - هو ثانى أكسيد الكربون فى صورة صلبة بعد تعرُضه للضغط والتبريد. 


- مُسمى يُطلق على غاز ثانى أكسيد الكربون. 
- مُسمى يُطلق على غاز النيتروجين» ومعناه (عديم ي 

- يُقصد بها المشروبات الغازية. ١‏ 

- عبارة عن ذرات صغيرة من الغبار والدخان والغازات المُتصاعدة من المصانع والسيارات 
والقاطرات والبواخر. 


9) أهم التعليلات: 


® أهمية الغلاف الجوى. 


© يحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة؛ ويعمل على اعتدال درجة حرارة الأرض 
@ تناقص المساحات الخضراء ضار جدًا بالبيئة. 
(© لأن ذلك يعمل على زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربونء التى تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض» ونقص نسبة 


الأكسجين. 


1 


® تظل نسبة غاز الأكسجين ثابتة فى الهواء رغم استهلاكه أثناء التنفس والاحتراق. 
© لأن النباتات الخضراء تعوّض نقص غاز الأكسجين من خلال عملية البناء الضوئى. 1 


العلوم ‏ للصف السادس الابتدانان - الفصل الدراسى الأول 4 


مراجعة عامة علص الوحدة الثالثة 


@ طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الكائنات الحية. 
(6لأنها تحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. 


@ أهمية الأجسام العالقة فى الغلاف الجوى. ® لأنها تساعد على تكاثف بخار الماء ونزول الأمطار. 
@ يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. © لأنه شحيح الذوبان فى الماء. 


@ يتم عزل أعمدة الكبارى الحديدية عن الهواء بالدهانات. (6© لحمايتها من الصدأ والتآكل. 
تستخدم أسطوانات من غاز الأكسجين أثناء تسلق الجبال. 

(6لأنه كلما ارتفعنا إلى أعلى تقل نسبة غاز الأكسجينء ولا يكون كافيًا للتنفس. 

6# إضافة ثانى أكسيد المنجنيز عند تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. 

(6لأنه يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون أن تتغيّر خواصه 
وكميته. 

([© تزداد كتلة سلك التنظيف المصنوع من الحديد عند حرقه. 

© بسبب اتحاد غاز الأكسجين بالحديد مُكوّنًا أكسيد الحديد. 

@ أهمية غاز الأكسجين فى حياتنا. 

(6لأنه يستخدم فى عملية التنفس والاحتراق؛ ويدخل فى تركيب غاز الأوزون؛ وله استخدامات كثيرة فى المستشفيات 
والغوص (الغطس) تحت الماء وتسلق الجبال» ويستخدم مع غاز الأسيتيلين لتكوين لهب الأكسى أسيتيلين 
المستخدم فى قَطع ولحام المعادن. 

9 يتعكر ماء الجير عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 

©6لتكون مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 

9 زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى فى السنوات الأخيرة. 

© بسبب تناقص المساحات الخضراء وزيادة عوادم السيارات وأدخنة المصانع. 

8 يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحراتق. (6لأنه لا يشتعلء ولا يساعد على الاشتعال. 

9 تضاف الخميرة إلى العجين والمخبوزات. 

(6لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمّرء فيجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم. 

9 يطلق على المشروبات الغازية الأغذية القارغة. 

6لعدم احتوائها على عناصر غذائية عدا السكر. 

9 يُسمى غاز ثانى أكسيد الكربون القاتل الصامت. 

® لأنه يصيب الإنسان بالاختناق؛ لأنه عديم اللون والطعم والرائحة. 

يُسمى غاز النيتروجين الآزوت أو (عديم الحياة). 

(6لأنه لا يدخل فى عملية التنفس ولا يساعد على الاشتعال. 

8@ للنيتروجين أهمية كبرى فى تركيب الكائن الحى. 

® لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكوّنة للأنسجة الحية. 


4 المنوم ‏ للصف السادس الابتداثان الفصل الدراسى الأول 


مراجعة ليلة الامتحان 


© يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. © لأنه أثقل من الهواء. 
® لا يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. © لأنه يذوب فى الماء. 
9 يجب عدم الإكثار من تناول المشروبات الغازية. © لأنها تسبب هشاشة العظام. 


© يجب زيادة المساحة الخضراء فى المدن المزدحمة. 
0 
© للتخلص من غاز ثانى أكسيد الكربون؛ حيث تمتصه النباتات أثناء عملية البناء الضوئى وتنتج غاز الأكسجين. 


@ تنكيس مخبار به أكسجين فى حوض ماء 

© يرتفع الماء قليلّا فى المخبار. 

@ تنكيس مخبار به ثانى أكسيد الكربون فى حوض به ماء <١‏ © يرتفع الماء كثيرًا فى المخبار. 
© إمرار غاز د00 فى ماء الجير الرائق © يتعكر ماء الجير الرائق. 


@ إشعال شريط ماغنسيوم فی مخبار به غاز ثانى أكسيد الکربون 
© تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم» ويترسب الكربون على جدار المخبار. 
@ وضع شمعة مشتعلة فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون (@ تنطفئ الشمعة. 
@ قطع وحرق الغابات 
© تزداد نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون» وتحدث ظاهرة الاحتباس الحرارى. 
@ عدم وجود طبقة الأوزون فى الغلاف الجوى 
تتعرّض الأرض لخطر الإشعاعات الضارة الصادرة من الشمس. 


([ شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية © الإصابة بهشاشة العظام. 
([© تقاعل غاز الأكسجين مع غاز النيتروجين عند حدوث البرق 
تنتج أكاسيد النيتروجين. 


39 تعض مسمار مب بالماء عدة أيام لجو رطب 

© تتكون طبقة من أكسيد الحديد (يصدا). 

® عدم تواجد بكتيريا العُقد الجذرية 

© عدم تثبيت غاز النيتروجينء فلن يستفيد به النبات» وعدم تكوّن المواد البروتينية. 
79 إضافة فوق أكسيد الهيدروجين إلى دورق يحتوى على ثانى أكسيد المنجنيز 

© ينحل إلى ماء وأكسجين دون تغيٌّر ثانى أكسيد المنجنيز. 

79 إدخال شريط من الماغنسيوم المُشتعل فى مخبار به أكسجين 

© تتكوّن مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم. 

© وضع عود ثقاب مُشتعل فى مخبار به أكسجين 

© يزداد اشتعاله. 


اللوم تلصف السادس الابتداني. - القصل اراسي اياون أ 


مراجعة عامة على الوحدة الثالثة 


(©) _اذكر وظيفة (فائد 


ة أو استخدام) كل من: 


١‏ - الأجسام العالقة: 


۲ - طبقة الأوزون: 

٣‏ - الغلاف الجوى: 

٤‏ - ثانى أكسيد المنجنيز: 
5 - فوق أكسيد الهيدروجين: 
7 - عملية البناء الضوئى: 3 


/ - محلول هيدر وكسيد 
الكالسيوم (ماء الجير ) : 


۸ - غاز الأكسجين: 


٩‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون: 


٠‏ - الثلج الجاف: 


- يتكاثف حولها بخار الماء؛ فينزل المطر. 


- حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. 


- يحمى الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. 
- يعمل على اعتدال درجة حرارة الأرض. 


- عامل مُساعد يستخدم أثناء تحضير غاز الأكسجين. 
- مادة غنية بغاز الأكسجين (تستخدم فى تحضير غاز الأكسجين). 
- مصدر للغذاء وغاز الأكسجين. 


- الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون. 


- يدخل فى تركيب الماء - التنفس والاحتراق - يُعبَّاً فى أسطوانات'للأغراض الآتية : 
(التنفس الصناعى فى المستشفيات - الخوص تحت الماء - تسلق الجبال - لحام 
وقطع المعادن). 

- إطفاء الحرائق - صناعة المشروبات الغازية - صناعة ا ا ل 
الجاف - ضرورى لعملية البناء الضوئى. 


- يُستخدم فى التبريد. 


١‏ - غاز النيتروجين: 


۲ - لهب الأكسى أسيتيلين: ' 


- مكون أساسى لجميع المركبات البروتينية؛ حيث يدخل فى تركيب جميع الأنسجة 
الحية. 


- قطع ولحام المعادن. 


١١‏ - بكتيريا العقد الجذرية: 


- تثيت نيتروجين الهواء الجوى فى النباتات البقولية. 


١4‏ الملوم - الصف السادس الايتدائي - الفصل الدراسى الأول ي 


مراجعة ليلة الامتحان .م 


الخواص: 


الأهمية 
والاستخدامات: 


1 / من حجم الهواء 


- البناء الضوثى 
-غاز الحياة 


- انحلال محلول فوق أكسيد الهيدروجين فى 
وجود ثانى أكسيد المنجنيز. 


- عديم اللون والرائحة والطعم. 

- لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 

- شحيح الذوبان فى الماء. 

- أثقل من الهواء. 

- يتفاعل مع الماغنسيوم مكونًا مادة بيضاء من 
أكسيد الماغنسيوم. 


- يدخل فى تركيب الماء. 
- التنفس والاحتراق. 
- يُعبأ فى أسطوانات تحت ضغط عال» ويستخدم 
فى: 
* الأغراض الطبية (التنفس الصناعى فى غرفة 
العمليات الجراحية) 
* الغوص تحت الماء 
٠‏ تسلق الجبال 
٠‏ لحام وقطع المعادن 


2 من حجم الهواء 


a 
احتراق المواد العضوية‎ - 
القاتل الصامت‎ - 


- إضافة حمض الهيدروكلوريك المُخفف إلى 
كربونات الكالسيوم. 


- عديم اللون والراتحة. 

- لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 

- يذوب فى الماء. 

اقل من الوا 

- يتفاعل مع الماغنسيوم مكونًا مادة بيضاء من 
أكسيد الماغنسيوم» ويترسب الكربون على 
جدار المخبار. 

- يعكر ماء الجير الرائق. 


- يدخل فى عملية البناء الغوثى التى تعد 
مصدرًا للغذاء والأكسجين 
- إطفاء الحرائق 


- صناعة المشروبات الغازية 
- صناعة المخبوزات 
- التبريد (الثلج الجاف) 


العلوم - الصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 3# 


مراجعة عامة على الوحدة الثالثة ل ل س 


([©) أهم الرموز وأهم النسب للغازات: ا 


جزىء غاز النيتروجين ___|_ د يتكون من ذرتى نيتروجين. 
جزىء غاز الأكسجين O»:‏ يتكون من ذرتى أكسجين. 
جزىء غاز ثانى أكسيد الكريون CO:‏ يتكون من ذرة كربون وذرتى أكسجين. 
جزىء الماء HO‏ يتكون من ذرة أكسجين وذرتى هيدروجين. 
جزىء غاز الأوزون O,‏ يتكون من ثلاث ذرات أكسجين. 
ا افر ا ا 0 E‏ 

غاز النيتروجين: - بنسبة ۷۸ > ويمثل ‏ حجم الهواء تقريبًا. 
غاز الأكسجين: - بنسبة ۲١‏ > ويمثل = حجم الهواء تقريبًا. 
غاز ثانى أكسيد الكربون: - بنسبة ٠,٠۳‏ ./. 


[© علماء أفادوا البشرية: 


- أعاد اكتشاق غاز الأكسجين. 


|۲ - أنطوان لافوازييه: - أطلق على الأكسجين هذا الاسم. 
|" - دانیال رذرفورد: - مكتشف غاز النيتروجين. | 


4 اللوم - للصف السادس الايتدانى - الفصل الدراسى الأول 


مراجعة ليلة الامتحان 


مراجعة عامة على الوحدة الرابعة 


@© أهم المفاهيم والمصطلحات: 


١‏ - الجهاز العصبى: 


۲ - الجهاز العصبى المركزى: 


۸ - النخاع المستطيل: 
٩‏ - الحيل الشوكى: 


٠‏ - القعل المنعكس: 
-١‏ المخيخ: 
١‏ - المفاصل: 
۴ - المفاصل واسعة الحركة: 
٤‏ - المفاصل محدودة الحركة: 
6 - المفاصل الثابتة: 

1 - الهيكل المحورى: 

۷ - الهيكل الطرفى: 
الجمجمة: 


|- وحدة بناء الجهاز العصبى فى جسم الإنسان. 


- الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 


- هى جهاز الاتصال والتحكمء فهى يستقبل المعلومات من البيكة ومن داخل الجسم 
ويفسرهاء ويجعل الجسم يستجيب لها. 

- جهاز يتكون من المخ والحبل الشوكى. 

- جهاز يتكون من أعصاب مخية وأعصاب شوكية. 


- تخرج من المخ وعددها ۱۲ زوحًا. 

- تخرج من الحبل الشوكى وعددها "١‏ زوجًا. 

- مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان. م 

- الجزء المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية ويصل المخ بالحبل الشوكى. 

- عضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف 1 تحيط بها مادة بيضاءء 
ومسئول عن الأفعال المنعكسة. 0 


- استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 


شرام تقايل العظام فى الجسم 

- المفاصل التى تسمح بالحركة فى جميع الاتجاهات. 

- المفاصل التى تسمح بالصركة فى اتجاه واد فقط. 

- المفاصل التى لا تسمح بالحركة. 

- الهيكل الذى يتكون من الجمجمة والقفص الصدرى والعمود الفقارى. 
- الهيكل الذى يتكون من الطرفين العلويين والطرفين السفليين. 


- علبة عظمية تحتوى على تجاويف وتحمى المخ. 


4 - العمود الفقارى: 
٠‏ - عظمة القص: 


- عضو يتكون من 17 فقرة عظمية. 


- عظمة بالقفص الصدرى يتصل بها الأزواج العشرة الأولى من الضلوع. 


الملوم - للصف السادس الابتدالى - الفصل الشراسى الأول 4 
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مراجعة عامة على الوحدة الرابعة ا ی هت 


02 أهم التعليلات: 


®@ يعتبر المخ هو مركز التحكم الرتيسى قى الجسم. 
(© لأنه يُنظم ويُنسّق جميع العمليات الحيوية فى الجسم. 
© وجود المخ داخل الجمجمة. @ لحماية المخ. 
© للمخيخ دور مهم أثناء حركة الجسم. 
© لأنه مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. 
© إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوقاة. 
(© لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل (ضريات القلب والتنفس). 
(©6 سحب اليد بسرعة عند ملامستها أشواك نبات. 
٠‏ حركة رموش العين عند اقتراب جسم من العين فجأة. 
(© لحدوث فعل منعكس صادر من الحبل الشوكى. 
® ضرورة الابتعاد عن تناول الحبوب المُهدّئة والمُنشُطة. 
(© لأنها تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 
© يجب عدم الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة والشاى. 
(© لأنها تؤدى إلى اضطراب قترات النوم وزيادة عدد ضربات القلب والتوتر العصبى. 
© وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
(© لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها؛ مما قد يؤدى إلى تآكلها. 
@ آهمية وجود القفص الصدرى فى جسم الإنسان. 
© لحماية القلب والرئتينء وإتمام عملية الشهيق والزفير. 
69 مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة. 
(© لأنه يسمح بحركة الذراع قى اتجاهات مختلفة. 
69 مفصل الركبة من المفاصل محدودة الحركة. 
(© لأنه يسمح بحركة الساق فى اتجاه واحد فقط. 
679 يجب عدم الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر فترات طويلة. 
© لحماية الجهاز العصبى وعدم إرهاق أغضاء الحسّ. 
۴ يقع الحبل الشوكى داخل العمود الفقارى. 
(© لحماية الحبل الشوكى. 
69 الهيكل الطرفى مهم لحياة الإنسان. 
(© حيث يقوم الطرفان العلويان بتناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك بالأشياءء ويقوم الطرفان السفليان 
بوظيفة المشى والجرى والوقوف والجلوس وحمل باقى أجزاء الجسم. 


1 سمح ب سس ست 


مراجعة ليلة الامتحان 


رس] ماذا يحدث فص الحالات الا 
® إصابة المخيخ © يفقد الإنسان توازنه. 

@ إصابة النخاع المستطيل (© تحدث الوفاة. 

@ الإسراف فى تناول القهوة € يسبب اضطراب فترات النوم وزيادة ضربات القلب والتوتر العصبى. 


@ الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر © يؤثر ذلك على سلامة الجهاز العصبى وأعضاء الحس. _ 
® إذا كانت عظام الإنسان بدون مفاصل (© لا يستطيع الإنسان القيام بالحركة. 

© اقتراب جسم غريب من العين فجأة © يحدث فعل منعكس وتتحرك رموش العين. 

@ وضع اليد على جسم ساخن © يحدث فعل منعكس ويتم سحب اليد بسرعة. 

© تعرض الإنسان للضوضاء باستمرار تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 


@ عدم وجود غضاريف بين الفقرات العظمية فى العمود الفقارى € تتآكل الفقرات نتيجة احتكاكها ببعضها. 


3©) اذكر وظيفة (فائدة أو استخدام) كل من: 


- تنظيم وتنسيق جميع العمليات الحيوية داخل الجسم واستقبال المؤثرات الداخلية والنخارجية 
| والاستجابة لها. 

۲ - المخ - مركز التحكم الرثيسى فى جسم الإنسان. 

٣‏ - الخلية العصبية |- وحدة بناء الجهاز العصبى فى جسم الإنسان. 

٤‏ - التفرعات إلنهائية. | - تكوين تشابك عصبى مع خلايا عصبية مجاورة. 


١‏ - الجهاز العصبى 


للم 
ه - التشابك العصبى |- نقل الرسائل العصبية بين الخلايا. 
5 - المخيخ - حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. 
۷ - النصفان الكرويان |- التحكم فى الحركات الإرادية» ويقع بهما مراكز التفكير والتذكر. LL‏ 
6 - الحبل الشوكى - التحكم فى الأفعال المنعكسة. وهو حلقة وصل بين الجسم والمخ. 
٩‏ - النخاع المستطيل |- المستول عن تنظيم العمليات اللاإرادية كضربات القلب والتنفس. 
٠‏ - الجمجمة - خماية المخ وأعضاء الحس. 


-١‏ القفص الصدرى |- حماية القلب والرئتين والمساعدة على عملية التنفس. 
١١‏ - العمود الفقارى |- حماية الحبل الشوكى: ومساعدة الجسم على الانحناء فى جميع الاتجاهات. 
1 - المقاصل - تسمح بالحركة قيما بين العظام. 

٤‏ - الطرفان العلويان | - الإمساك بالأشياء وتناول الطعام والشراب والكتابة. 
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مراجعة عامة على الوحدة الرابعة 


٠‏ - الطرفان السفليان |المشى والجرى والوقوف والجلوس وحمل باقى أجزاء الجسم 
|17 - الغضاريف | تمنع احتكاك الفقرات ببعضها أثناء الحركة حتى لا تتآكل 


۲ زوجًا ١4(‏ عصبًا) عدد الأعصاب المخية 


١‏ زوجًا (79 عصبًا) 1 عدد الأعصاب الشوكية 
"4 زوجًا (47 عصبًا) ا عدد الأعصاب 
| 
| 


عدد فقرات العمود الفقارى 
عدد ضلوع القفص الصدرى 


۳ فقرة 
۲ زوجًا ١4(‏ ضلعًا) 


مفاصل تسمح بالحركة مفاصل تسمح بالحركة 
فى جميع الاتجاهات فى اتجاه واحد فقط 
أمثلة د لسرم - مفصل الركبة 

- مفصل الفخذ - مفصل رسغ القدم - مفصل الكوع 


التركيب يتكون من يتكون من 
عظمة العضد وعظمتى الساعد وعظام اليد | عظمة الفخذ وعظمتى الساق وعظام القدم 
الوظيفة تناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك | المشى والجرى والجلوس والوقوف وحمل 
بالأشياء باقى أجزاء الجسم 


يتكون من المخ والحبل الشوكى | يتكون من الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية 


يتكوّن من 
الطرفين العلويين والطرفين السفليين 


يتكوّن من 
الجقيمة والققص الصدرى العو الفقارى 


WW‏ العلوم ‏ للصف السادس الابتداثاى ‏ الفصل الدراسى الأول 


الطرفان العلويان الطرفان السفليان المخ 


لوح الكتف عظمة الحوض النصفان الكرويان 
عظمة العضد عظمة الفخد 
عظمتا الساعد 
عظمتا الساق 
عظام اليد عظام القدم المخيخ 


النخاع الستطيل 


القفص الصدراى العمود الفقارى 


الفضاريف 


الفقرات 


الضلوع العائمة : 


الخلية العصبية 


۹ ج تفرعات شُجيرية 
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اونا: الاأسئلة الموضوعية 


أكمل العبارات الآتية: 

.. من العوامل المؤثرة فى وزن الجسم‎ - ١ 

3 3 

۳ - من استخدامات المواد رديئة التوصيل للحرارة 

٤‏ الحرارة أسرع من الألومنيوم. 

6 كر الحرارة من الجسم ... .... فى درجة الحرارة إلى الجسم ده فى دزجة الخرارة 
5 


ل A‏ اا ل سن EEE‏ 


حرارة السواظ. 
۷ - تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة حرارة .... 
۸ - تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوى 


.. وينتهى عند درجة حزارة ......: 


... ويرمز له بالرمق . 


..... يتحل محلول فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود‎ - ٩ 
.... عدد الأعصاب الشوكية ...... : وعدد الأعصاب المخية‎ - ٠ 
المسئول عن حفظ توازن الجسم هو ل ل و‎ - ١ 
من وظائف الطرفان .... الكتابة اسا بالأشياء.‎ - ۲ 
اختر الإجابة الصحيحة:‎ 
نيوتن» فإن وزنه على الأرض يكون:‎ 6١ وزن جسم على قمة جبل‎ - ١ 
كجم - ۸۰ نيوتن - ۸۳ نيوتن - ۸۲ كجم)‎ ۷۹( 

۲ - الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى 5 أمثال وزنه على القمر هو كوكب: 1 

(المريخ - الأرض - المشترى - عطارد) 
۳ - كتلة جسم على سطح الأرض ١‏ كجمء تكون كتلته على سطح القمر: 

٥(‏ كجم - 6 كجم - ٥‏ نيوتن - ٤‏ نيوتن) 


٤‏ - كقلة لتر ماء مقطر تكافئ ................ جرام. ( دف 

ه - تصنع النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة من: (لوخين زجاجيين ملتصقين - 

لوحين زجاجيين بينهما فراغ به هواء - لوح زجاجى رقيق - لوح زجاجى سميك) 

1 - المواد التالية رديئة التوصيل للحرارة ما عدا: (الهواء - الورق - البلاستيك - التحاس) 
۷ - الشكرة الأماسية لعمل الترمومثر هى ثفين ............... السائل الموجود بهء مع تغير درجة الحرارة. 

(حجم - كثافة - كتلة - وزن) 

۸ - يطلق على الترمومتر المتوى ترمومتر: (جاليليى - سيليزيوس - نيوتن - فاراداى) 

)٤۲ - ۲۷ - درجة انصهار الجليد ................. درجة سيليزية. (۱۱۰- صقر‎ - ٩ 
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تدريبات عامة على الفصل الدراسص الأول وهو 


٠‏ - عمليات التنفس والاحتراق تستهلك غاز: (الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الأرجون) 
١‏ - يتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى مسحوق: 

(كربونات الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - بيكربونات الكالسيوم) 
۲ - كل مما يلى من مكونات المخ» ما عدا: (النصفين الكرويين - المخيخ - التخاع المستطيل - الحبل الشوكى) 
۳ -يقوم ............. بتنظيم ضربات القلب وتنظيم حركة أعضاء الجهاز التنفسى. 

(النصفان الكرويان - النخاع المستطيل - المخيخ - الحبل الشوكى) 

٤‏ - من المفاصل محدودة الحركة: (الكتف - المعصم - الفخذ - الكوع) 
اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - مقدان ما يحتويه الجسم من مادة. 
۲ - قوة جذب الأرض للجسم. 
۳ - وحدة قياس الكتلةء وتكافئ كتلة مشبك الورق المعدنى. 
٤‏ 
o‏ 


- لواد الى د تشم برو السار عدا 

E OI 

- مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم. 

ل سنك ف فطل لكا اک 

غار تتام فى الف الا لل ی الد ل ن وات ف ات 
- عامل تشاع على انحل قوق اكد الود رد جين إلى ما واک 

٠‏ وحدة بتاء الجهاز العصى. 

١‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 

١١‏ - توجد بين الفقرات لتمنع احتكاك بعضها ببعض أثناء الحركة. 

- مفاصل کے الشركة فى جم الا تاجات 


کے > < ها 


استخرج الكلمة غير المناسبة: 
ارا الكلر رام ا ۲ - الحديد - الخشب - الزجاج 


س( 1 1 س( 


٣‏ - المخ - العضلات - الحبل الشوكى 
ثانيًا: الأسئلة المقالية 


علل لما يأتى: 

١‏ - يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه. 

؟" - ورن شخص يحلق فى منطاد أقل من ورنه على سطح الارض: 

٠‏ - تترك مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية. 

٤‏ - تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم» بينما تصنع مقابضها من الخشب أو البلاستيك. 

© اتاو ١‏ - يستخدم الزثبق فى صناعة الترمومترات. 
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1 
1 
| 
1 
۱ 

۵ 


تدريبات تلاج التلميذ العامة م ا کے 
۷- يجب المحافظة على المساحات الخضراء على سطح الأرض. 

۸ - يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. ٩‏ - يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 

١٠‏ يسمى غاز النيتروجين باسم الآزوت (عديم الحياة). 

١‏ - تضاف الشميرة إلى العجين فى سناعة المورات 

١‏ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. ١١‏ - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 


Qs 


,ماذا يحدث في الحالات الأتية؟: 
١‏ - عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى ۲ - تعرّض مسمار مبلل لعدة أيام لجو رطب 


۳ - إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى مخبار به ماء جير رائق 

٤‏ ..-.الإمساك بطرف ساق الألومنيوم بعد وضعه فى الماء الساخن عدة دقائق 

ه. - سريان الحرارة خلال المعادن 

5 - وضع الترمومتر الطبى تحت لسان إنسان سليم لمدة دقيقة 

۷ - عدم وجود أجسام عالقة فى الغلاف الجوى 

۸ - أسقطت قطرات من فوق أكسيد الهيدروجين على ثانى أكسيد المنجنيز : 

٩‏ - عدم تواجد بكتيريا العقد الجذرية ٠‏ - اقتراب جسم خارجى من العين 


١‏ - أن يصبح مفصل الركبة من المفاضل واسعة الحركة ١١‏ - عدم وجود مفاصل فى الهيكل العظمى 
اذكر وظيفة (أهمية) كل من: 

١‏ - الميزان الزنبركى " - لهب الأكسى أسيتيلين ٣‏ - الترمومتر المثوى ٤‏ - الثلج الجاف 
ه - المخيخ 1 - النخاع المستطيل ١‏ - المفاصل ۸ - الحيل الشوكى 
اذكر اسم الأداة المستخدمة فص: 

١‏ - قياس درجة حرارة الإنسان ۲ - قياس كتلة المشغولات الذهبية 

اذكر: 

١‏ - نسبة غاز النيتروجين فى الهواء ۲ - عدد فقرات العمود الفقارى 


۳ - عدد ذرات الأكسجين المكونة لغاز الأوزون 


١ 
© 


أ إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ١‏ كيلوجرامًاء احسب: 

١‏ - كتلته على سطح القمر ۲ - وزنه على سطح الأرض. ۳ - وزنه على سطح القمر 
انبا جسم وزنه ٠۰‏ نيوتن على سطح الأرضء احسب: 

١‏ - وزنه على سطح القمر ۲ - كتلته على سطح الأرض 
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کک 


تدريبات عامة على الفصل الدراسى الأول ه 


9© انظر إلى الأشكال المُوضْحة, ثم أجب: 


0 (00) 


(0) 


١ @‏ - الجهاز يستخدم فى قياس .. 
۲ - الجزء )١(‏ وظيفته 


OR iS 5 
: 3 0 > 


ھ4 ١‏ - الشكل يمثل 
۲ - الجزء )١(‏ 


أ -١‏ ا )۱( 


١‏ - أكمل البيانات: 


١ 3!‏ - الجهاز )١(‏ يستخدم فى قياس es‏ 
۲ - الجهاز (۲) يستخدم فى قياس ار ا 


89 


۲ - فسّر ما حدث. 


.. يسمى‎ )١( المحلول‎ - ١ 8# 


؟ - الفاز الناتج هى .. 


)١( -المادة‎ ١ 
)۲( المادة‎ - ۲ 
-أكمل البيانات:‎ ١ 


22 2 العلوم - للصف السادس الابتدالى - اللقصل الدراسى الأول 0 


8 


تالثا: اختبارات سلاح التلميذ العامة 


را" 


- 


ب 


QQ 


SF 


أكمل العبارات التالية: 


....... يتحول غاز ثانى أكسيد الكربون إلى سائل» وذلك ب‎ - ٣ 
عدد الأعصاب المخية ............... زوجاء بينما عدد اا الشّوكية زوجًا.‎ - ٤ 
.... د - عظام الطرفين العلويين تتصل بعظام ..................... بينما عظام الطرفين السفليين تتصل بعظام‎ 


قارن بين: 
١‏ - الترمومتر الطبى والترمومتر المئوى» من حيث الاستخدام ا 
١-3‏ 


۲ - المفاصل واسعة الحركة والمفاصل محدودة الحركةء من حيث الأمثلة 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
١‏ - العامل المساعد فى تحضير غاز الأكسجين: 
(ثانى أكسيد الكربون - الأوزون - ثانى أكسيد المنجنيز - كربونات الكالسيوم) 
۲ - أسرع المعادن توصيلًا للحرارة: (الألومنيوم - النحاس - الحديد - الذهب) 
۴ - المسكول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة: 
(النخاع المستطيل - المخيخ - الحبل الشوكى - النصفان الكرويان) 


؛ - إذا كان ون جسم على کوکب الأرض "٠١‏ نيوتن فإن کتلته تساوى کا 
مم 

ماذا يحدث إذا؟؛ 

١‏ - كانت جميع العظام فى جسمك ملتحمة مع بعضها ل 


۲ - تنكيس مخبار به أكسجين فوق عود ثقاب مشتعل 

اكتب المصطلح العلمى: 

١‏ - استجابة تلقاتية من الجسم نحو المؤثرات المخظفة. 

۲ - وحدة قياس الكتلةء وتكافئ كتلة لتر من الماء المقطر. 

۳ - غاز يسمى الآزوت (عديم الحياة). 

٤‏ ریا ی ی قاف قل ن راتخي ارا ا ال الاير و و 
الحرارة. 


اختبارات على الفصل الدراسى الأول .هه 


ان علل لما يأتى: 
١‏ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
۲ - توجد الغضاريف بين ققرات العمود الفقارى. 
© ضع علامة (”) أو (×) أمام العبارات الآتية: 
-١‏ تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. 
۲- يحتل غاز النيتروجين ۷۸ > من مكونات الهواء الجوى. 
۳- يعمل القفص الصدرى على حماية الحبل الشوكى. 
-٤‏ أعلى درجة فى الترمومتر المئوى تمثل درجة تجمد الماء. 
© من الشكل المقابل أجب: 
١‏ - أكمل البيانات على الرسم: 


عع سن سن سحت د جع عع ع سح ت حا ااا ااا 


1 


0 @ أكمل العبارات التالية: 


ا ١‏ - قوة جذب الأرض للجسم تسمى ........................ وتزداد بزيادة ار 

۲٠‏ -يستخدم الترمومتر المثوى فى قياس ق االدرمیت الطبى فى فاس 
¦ * - يتركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين هما ...و la‏ عدم 

ا فى الأفعال المنعكسة. 

: ه - وظيفة الطزفين ................... الإمساك بالأشياء وتناول الطعام والشراب. 

1 @ ماذا يحدث إذا؟: 

-١ 1‏ كانت عظام الإنسان بدون مفاصل 

ا ؟- انعدمت جادبية الأرض 

0 
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ا اا ا ا ف ا 2222-2 


(© اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - الغاز الذى يستخدم مع غاز الأسيتيلين فى لحام المعادن هو: 
(الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - الأرجون) 


۲ - مقصل .................. من المفاصل واسعة الحركة. (الكوع - الركبة - الجمجمه - الكتف) 
٣‏ - وزن الجسم يؤثر دائمًا فى اتجاه: (قمة جبل - سطح الأرض - مركز الأرض - لأعلى) 
٤‏ - تصتع النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة من: (لوحين زجاجيين ملتصقين - 


لوحين زجاجيين بينهما فراغ به هواء - لوح زجاجى رقيق - لوح زجاجى سميك) 

ا جسم كتلته على سطح الأرض 5 كجمء احسب: 

١‏ - وزنه على سطح الأرض 

۲ - وزنه على سطح القمر 

اكتب المصطلح العلمى: 

١‏ - مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى برودة أو سخونة الجسم. 

" - عملية يتم فيها استهلاك ثانى أكسيد الكربون وإطلاق غاز الأكسجين. 

اه لان E‏ 

٤‏ - وحدة قياس وزن الأجسام. 

ت علل لما يأتى: 

١‏ - يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. 

۲ - يمتد الحبل الشوكى داخل العمود الفقارى. 

؟) صوب ماتحته خط: 

-١‏ زيادة نسبة غاز النيتروجين تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. 

"- قوة الجاذبية الأرضية تظل ثابتة بابتعاد الجسم عن مركز الأرض. 

- النخاع المستطيل مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 0 
1١3‏ 
0( 


5- السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر هو الماء. 


ب انظر إلى الشكل المقابل» ثم أجب: 0 


ل اا 00 


١ 4‏ اللوم - للصف السادس الابتداني - الفصل الدراسى الأول 025-5555 


اختر الإجابة الصحيحة مما يأتى: 
١‏ -إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر ٠١‏ كجمء فإن كتلته على سطح الأرض تساوى: 
٠١ ١‏ كجم ا ٠١‏ نيوتن € ٠١‏ كجم ف ١‏ نيوتن 


٣‏ - من أدوات قياس الوزن: 
() الميزان الحساس (ِلبَهُ الميزان ذى الكفتين ©| الميزان الرقمى 3 الميزان الزنبركى 
٣‏ - وزن جسم كتلته ۲۰۰ جرام على سطح الأرض يساوى تقرييًا: 


: 

/ 

ا 

1 

ا 

: 

ا 

: 

: 

1 

"١ 1‏ نيوتن اب ٠١‏ نيوتن ج" ٠٠١‏ نيوتن أق4 ٠٠٠١‏ نيوتن 

: 

+ 5 -النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته: 

1 آ) ٠١‏ جرامات اق ٠٠١‏ جرام © ٠٠١‏ جرام أن ٠٠٠٠١٠‏ جرام 

ا 

ا 6 - كلة خصف لتر من الماء تساوى: 

| اا ه جرامات با .5 جرامًا € ٥۰۰‏ جرام @ ۰۰۰ جرام 

ا 

أ ٩‏ -إذا كان وزن جسم فى منطاد ساكن مرتفع عن سطح الأرض يساوى ١‏ نيوتنء فإن وزن الجسم عندما يكون 

ا على سطح الأرض هو: 

ا 

ا 81" نيوتن @ 64 نيوتن © 7٠١‏ نيوتن @ 7١‏ نيوتن 

V۷‏ - حدد أيها أسرع توصيلًا للحرارة: 

١ 

| أا الألومنيوم تا الحديد @ النحاس ا الزجاج 

ا ۸ - من المواد رديئة التوصيل للحرارة: 

0 الحديد والألومنيوم © النحاس والزجاج #©4 الزجاج والخشب @ الألومنيوم والنحاس 

۲ 

1 

>1 5 - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على: 
أ تغير حجم الغازات مع تغير درجة الحرارة ب تغير حجم السوائل مع تغير درجة الحرارة 
(©) تغير كتلة الغازات مع تغير درجة الحرارة ف تغير كتلة السوائل مع تغير درجة الحرارة 


02-0 


العلوم - تلصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 6 


9 


تدريبات وردت بموقع الوزارة م 


٠‏ - يختلف الترمومتر الطبى عن الترمومتر المثوى فى: 


أ أ نوع المادة الموجودة فى المستودع اب وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية 

1 نوع المادة المصنوع منها @ تأثر حجم السائل الموجود به بتغير درجة الحرارة 
١‏ - كل مما يلى من خواص الزئبق کسائل ترمومتری» ما عدا: 

أ جيد التوصيل للحرارة نب مادة منتظمة التمدد 


© يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة د لا يلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية 
٠١‏ - أى الغازات التالية يوجد بنسبة أكبر فى الهواء الجوى؟: 


أ الأكسجين ب النيتروجين © ثانتى أكسيد الكربون © يخار الماء 
۳ - عمليات التنفس والاحتراق تستهلك غاز: 
أ ا الأكسجين ب النيتروجين € الأرجون د ثانى أكسيد الكربون 
٤‏ - ينحلٌ فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى: ٠‏ 
أ | أكسجين وهيدروجين ا أكسجين وماء ع هيدروجين وماء ذا هيدروجين ومنجنیز 
5 -أى الغازات يمكن الخصول عليه من إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى مسحوق كربونات الكالسيوم؟: 
أا النيتروجين ب الأكسجين ج الهيدروجين د ثانى أكسيد الكربون 
1 - كل مما يلى من مكونات المخ» ما عدا: 
Ê‏ النصفين الكرويين تا المخيخ © النخاع المستطيل 5| الحبل الشوكى 
٠‏ - أى مما يلى مسئول عن المحافظة على توازن الجسم؟: 
أ | النخاع المستطيل ب النصفان الكرويان 
@ الحيل الشوكى د المخيخ 
النخاع المستطيل مسئول عن: 
أ | التحكم فى الحركات الإرادية ب المحافظة على توازن الجسم 
€ تنظيم العمليات اللاإرادية د ا الأفعال المنعكسة 
۹ - أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟: 
أ ا الكتف با المعصم © الرسغ د الكوع 


| - قطعة من الصخر وضعت فص إحدص كفتى ميزان. وكان مجموع كتل الأثقال التى وضعت فى 
الكفة الأخرى لك تتزن الكفتان يساوم ۳-١‏ جرام. أجب عما يلى: 

1 ما كتلة قطعة الصخر؟ وما اتجاه تأثير كتلة هذه القطعة؟ 

ك ما وزن قطعة الصخر؟ وما اتجاه تأثير وزن هذه القطعة؟ 

© ما أثر تغيير المكان على كل من كتلة ووزن قطعة الصخر؟ 


4 العلوم -للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 


تدريبات عامة على الفصل الدراسى الأول .مه 


٣‏ - اذكر وظيفة واحدة لكل مما یلی: 


أ الجمجمة ب القفص الصدرى ج النصفين الكرويين 
دا الحبل الشوكى ه العمود الفقارى 
۳ - فسر ما یلی: 


أ | يوجد اختناق فى الأنبوبة الشعرية قوق مستودع الزئبق للترمومتر الطبى. 

ب لا يستخدم الترمومتر الطبى لقياس درجة غليان الماء. 

© يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. 

د طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الكاتنات على سطح الأرض. 

®4 يتكون راسب أبيض عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق. 
٤‏ - ماذا يحدث فى الحالات التالية؟: 

أ عدم وجود النيتروجين فى الهواء الجوى 

زادت نسية غاز ثانى أكسيد الكربون باستمرار فى الغلاف الجوى 

© عدم وجود مفاصل فى الهيكل العظمى 

ف عندما يصبح مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة 

شك عند التعرض المستمر للضوضاء : 

وا الإسراف فى تناول المواد المنبهة 


0 أكمل العبارات التالية بالكلمات التى تجعلها صحيحة وذات معنصى: 
١ ٠‏ - الجهاز العصبى الطرفى يتكون من الأعصاب 
| ” - يحاط محور الخلية العصبية بطبقة 


۳ - يتكون المخ من النصفين الكرويين» و n‏ 
¦ 4 - كثرة تناول الشاى والقهوة تسيب اضطراب فترات النومء وضربات القلب».و 2 
(؟) اختر الإجابة الصحيحة مما يأتى: 
١‏ - السطح الخارجى للنصفين الكرويين يُعرف بالقشرة المخيةء وهى ى 
(حمراء - سوداء - برتقالية - رمادية) 
* - من الأفعال المنعكسة: 
(ضربات القلب - الأكل عند الجوع - غلق العين عند اقتراب جسم خارجى منها - جميع ما سبق صحيح) 
> المراكر الكسية الخمسة تق ف (التصقين الكرويين - المحيخ - النخاع المستطيل - المخ) 


4 للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول‎  مولعلا‎ DD 


san 


كك 
تدريبات ويدت بموقع الوزارة م202 7< 2792995979 وھ کک 


© علل لما يأتى: 
١ |]‏ - يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه. 

۲ - تُصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك» بينما تصنع الأوانى ذاتها من الألومنيوم. 

۳ - يُستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة الإنسانء بينما لا يصلح لقياس درجة حرارة السوائل. 

٤‏ - يُستخدم الزثبق فى الترمومتر الطبى. ه - يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. 

٦‏ - يستخدم الغوّاص أسطوانة أكسجين أثناء الغطس فى الماء. 

۷ - تبقى نسبة الأكسجين ثابتة فى الهواء الجوى على الرغم من استهلاك جزء كبير منه فى عمليات التنفس 
والاحتراق. 

۸ - لغاز ثانى أكسيد الكربون أهمية خاصة وحيوية فى استمرار الحياة على سطح الأرض . 

٩‏ - لغاز النيتروجين أهمية فى حياة الإنسان. 

قارن بين كل من: 

١‏ - الكتلة والوزن ۲ - الترمومتر الطبى والترمومتر المئكوى 

” - الموان رديئة التوصيل للحرارة والمواد جِيدة التوضيل للشرارة 1 

٤‏ - غاز الأكسجين وغاز ثانى أكسيد الكربون» من حيث خواص كل منهما 


O 


ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 

١‏ - اصطدام ركبتك بجسم صلب ۲ - تعاطى أحد الأشخاص للمخدرات 
٣‏ - الإسراف فى تناول الشاى والقهوة خاصة فى فترة الامتحانات 

اذكر دور كل مما يأتصى: 

-١ ٠ ¦‏ ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين 

ا ٢‏ - الزثبق فى الترمومترات ٣‏ - الخلية العصبية فى جسم الإنسان 


() أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - تقاس الكتلة بوحدة الكيلوجرامء بينما يقاس الوزن بوحدة 
۲ - العوامل التى يتوقف عليها الوزن ... » وكتلة الكوكبء والبعد عن مركز الكوكب. 
۳ - وزن الجسم على سطح القمر يساوى . وزنه على سطح الأرض. 

.. وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة‎ - ٤ 
ه - كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت‎ 


الكوكب» وزاد وزن الجسم. 
۷ - الحرارة هى صورة من صور 


1# العلوم ‏ للصف السادس الاجتدائدئ - الفصل الدراسى الأول © 


تدريبات عامة علص الفصل الدراسص الأول .ى 


ES تستخدم الحرارة فى صناعة وتحضير‎ - ١ 
الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير ............ الموجود به مع تغير درجة الحرارة.‎ - ١١ 


۳ - من أنواع الترمومترات ٤‏ - يستخدم الترمومتر المتوى قى قياس e‏ 
١‏ - ينتج غاز الأكسجين بوفرة من النباتات الخضراء فى أثناء عملية م 

7 - يستهلك الأكسجين فى عمليتى . 
۷ - من استخدامات غاز الأكسجين . 
۸ - ينبعث غاز ثانى أكسيد الكربون نتيجة احتراق المواد ............... مثل الخشبء وكذلك من تنقس الكائنات الحية. 
,۱۹ - من خصائص غاز ثانى أكسيد الكربون أنه 
 ..‏ من الغلاف الجوى. 


والاختراق” 


١‏ - يتركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين هما والجهاز العصبى الطرقى. 
۲ - يتركب المخ من المخيخ:؛ و .. .» والتصفين الكرويين. 
؟؟ - يتكرن اليكل الو رى دن المفيفة ف 0 والقفص الصدرى” 


ضع علامة (”) أو (×) أمام العبارات الآتية: 

١‏ - تتغير الكتلة بتغير مكان الجسم. 

۲ - يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن. 

٣‏ - من المواد رديئة التوصيل للحرارة النحاس. 

٤‏ - الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من النحاس. 

5 - الزئبق ردىء التوصيل للحرارة. 

- يستخدم الترمومقر المئوى لقياس درجة حرارة الإنسان. 

- غاز ثاتى أكسيد الكربون يعكر ماه الجير الراثق. 

- يُسمّى النيتروجين بالآزوت ومعناه (غاز الحياة). 

- تثبّت بكتيريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية نيتروجين الهواء الجوى. 
٠‏ - يقع النخاع المستطيل أمام المخيخ» ويصل المخ بالحبل الشوكى. 
١‏ - يخرج من المخ )٠١(‏ أزواج من الأعصاب تُعرق بالأعصاب المخية. 
٠١‏ - مفصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة. 

7 - الحبل الشوكى مسئول عن الأفعال المنعكسة فى الإنسان. 

٤‏ - المخيخ هو مركز التحكم الرئيسى فى جسمك. 

5 - يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة المياه الغازية. 
اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى: 

١‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 


۲ - قوة جذب الأرض للأجسام. 


کر چ <المة 


ححا ا حا اح احا ااا حا ااا د احا ت حا ا حا د اا اس 


00 
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20 
00 
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٣‏ - مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. 


ا اص العلوم - تلصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 4 


تدريبات وردت بموقع الوزارة ته 5 


٤‏ - مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
3 - الا م ان در ارال 
٦‏ - غاز يعكر ماء الجير الراتق. 
۷ - غاز يُستخدم فى تحضيره محلول فوق أكسيد الهيدروجين. 
۸ - غاز ينتج عن تنفس الإنسان» ويخرج مع هواء الزفير 
5 - وحدة بتاء الجهاز العصبى. 
٠‏ - علبة عظمية يوجد بداخلها المخ. 
- جزء من الجهاز العصبى مسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة 
إلى المخ والعكس. 
۲ - يتركب من 77 فقرة عظمية. 
٠‏ - مجموعة من المفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط. 
صوّب العبارات التالية: 
١‏ - مفصل الكتف من المفاصل الثابتة. 
” - يبلغ عدد الأعصاب المخية "١‏ زوجًا. ۳ - يعمل الحبل الشوكى على تنظيم ضربات القلب. 
٤‏ - يقع المخيخ فى الجهة الخلفية للمخ أعلى النصفين الكرويين. ١‏ 
ه - محور الخلية العصبية مغلف بطبقة. جيلا تينية. 
1 - يتكوّن التشابك العصبى نتيجة اتصال محاور الخلايا العصبية معًا. 
۷ - يذوب غاز النيتروجين فى الماء. ۸ - يستخدم غاز الأكسجين فى التبريد. 
٩‏ - يتكون جزىء غاز الأوزون من أربع ذرات من الأكسجين. 
٠‏ - يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة ١۷‏ درجة سيليزية إلى 45 درجة سيليزية » وكل درجة مقسمة 
إلى عشرة أجزاء. 
١‏ - المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة. 
۲ - كتلة جسم على سطح الأرض ‏ كجم تكون كتلته على سطح القمر ١‏ كجم. 
۳ - كتلة لتر ماء مقطر تكافئ ٠١١‏ جرام. ٤‏ - السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى هو الكحول. 
تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأتية: : 
١‏ - المفاصل التى تتيح الحركة قى اتجاه واحد فقط هى المفاصل: (الثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة) 
” - تُعرف الأماكن التى تتقابل فيها العظام معًا ب : (الأوتار - المفاصل - العضد) 
۳ - الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى 5 أمثال وزنه على القمر هو كوكب : ١‏ 
(المريخ - الأرض - المشترى) 
٤‏ - الوزن بالنيوتن = الكتلة بالكيلوجرام × ED e‏ 
٥‏ - إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض 5 نيوتنء فإن وزنه على سطح القمر يساوى: 


(ل نيوتن - واحد نيوتن - + نيوتن) 


4 الملوم - الصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 0003 00 


تدريبات عامة على الفصل الدراسص الأول 


1 - يتركب الجهاز العصبى المركزى من: (المخ - الحبل الشوكى - جميع ما سبق) 
E‏ ..................يمكن تحضيره باستخدام مسحوق كربونات الكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك المخفف. 
(الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون) 
- عند هر ور هواء الزفدر ماه الجدر الرائق: فإنه يتعكر مكو نا مادة تسمی: 
(كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدرو كسيد الكالسيوم) 
اذكر السبب العلمى لكل مما يأتى: 
١‏ - تسقط الأجسام دائمًا تجاه الأرض. 
۲ - تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم» بينما تصنع المقابض من البلاستيك أو الخشب. 
٣‏ - يجب وضع الميزان ذى الكفتين أفقيًًا على سطح ثابت. 
٤‏ - يتمدّد سلك الميزان الزنبركى عند تعليق جسم به. 
5 - يختلف وزن الجسم على سطح الأرض عنه على أى كوكب آخر. 
5 - يختلف وزن الشخص الموجود فى منطاد عالٍ عن وزنه على سطح الأرض. 
۷ - يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى. 
۸ - يبقى ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين بدون تغيِّر فى الكمية والخواص. 
٩‏ - غاز الأوزون مهم جدًّا فى الطبيعة. 
٠‏ - زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الطبيعة فى السنوات الأخيرة. 
١‏ - يستخدم غاز ثانى أكسيد الكريون فى إطفاء الخرائق. 
١‏ - تضاف الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز. ٠١‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون مهم للطبيعة. 
٤‏ - يسمى غاز النيتروجين بالآزوت. 
5 - ضرورة الابتعاد عن تناول الحبوب المهدثة والمتشطة. 
١١‏ - للمخيخ أهمية كبيرة قى أثناء حركة الجسم. ١!‏ - إصابة النخاع المستطيل تحدث الوفاة. 
- سهب اليد س عة عند الشك يديوس أو فلافسة کل اکن 


۹ - الهيكل الطرفى مهم لحياة الإنسان. ٠‏ - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
١‏ - وجود المخ داخل الجمجمة. ۲ - تناقص المساحات الخضراء ضار بالبيئة. 

۳ - تستخدم أسطوانات من الأكسجين فى أثناء تسلق الجبال. 

اذكر أهمية كل من: 

١‏ - الجاذيية الأرضية " - الترمومترات ۳۲ -الميزان ذى الكفتين ٤‏ - الميزان الزئيركى 
ه - المقابض البلاستيكية فى أوانى الطهى ١‏ - غاز النيتروجين فى الطبيعة ۷ - القفص الصدرى 
۸ - الغضاريف ٩‏ - المفاصل ٠‏ - التفرعات الشجيرية فى الخلية العصبية 

قارن بين كل مما يأتى: 


١‏ - الميزان ذى الكفتين والميزان الزنبركى؛ من حيث الوظيفة 
۲ - الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى 2 " - الهيكل المحورى والهيكل الطرفى 


ا کے عست شت يديه العلوم - للصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول 4 


esses @ sms 


تدريبات وردت بموقع الوزارة 


رة) ‏ اکر استخدامًا واحذا لكل من: 


د-2 د اساسا حا حا ساح 


(69) صل ما فى العمود (أ 


E 


® الجرام ١‏ - وحدة قياس الوزن 
@ الكيلوجرام ۲ - وحدة قياس درجة الحرارة 
" - وحدة قياس كتلة الأجسام الثقيلة 
© النيوتن ؛ - وحدة قياس ك الأحساء الخفيفة 
وحدة قياس جسام الخفي 
ق الدرجة السيليزية 5 - وحدة قياس الحجوم 


١‏ - المواد جيدة التوصيل للحرارة ۲ - المواد رديئة التوصيل للحرارة 
۳ - لهب الأكسى أسيتيلين - ماء الجير الرائق : 


٥‏ - ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين ٦‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون فى الحياة اليومية 
۷ - غاز النيتروجين فى الحياة اليومية 


عرف كلا مما يأتى: 

١‏ - الكتلة ۲ - الوزن 

© - الحرارة ؛ > در جةالمرارة 

© الغوان عيدة التوضيل للكرارة ؟ - المواد رديئة التوصيل للحرارة 


ماذا تتوقع أن يحدث فى كل من الحالات الأتية؟: 
١‏ - كتلة سلك التنظيف قبل التسخين وبعد التسخين 
۲ - نقص كمية ثانى أكسيد الكربون فى الطبيعة 

۴ - نقص كمية الأكسجين فى الطبيعة 

٤‏ - نقص كمية النيتروجين فى الطبيعة 

ه - إذا لم توجد جاذبية أرضية 


6 - الإسراف فى تناول المواد المنبهة . 


) بما يناسبه من العمود (ب): 


١‏ - من المواد رديئة التوصيل للحرارة 

۲ - يوصّل الحرارة أسرع من الألومنيوم 

“ا - سائل يستخدم فى صناعة الترمومترات 

٤‏ - سائل يستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام 
١‏ - يستخدم فى صناعة الأسمدة 


- الفصل الدراسى الأول 99 عم 


1 


تدريبات عامة على الفصل الدراسص الأول 


أ الأعصاب المخية 
ا الأعصاب الشوكية 
© النخاع المستطيل 
أل الحبل الشوكى 
اق المخيخ 

© المخ 

ز ‏ التصفان الكرويان 


® العمود الفقارى 
إل القفص الصدرى 

ع المفاصل 

& الغضاريف 

للك المفاصل محدودة الحركة 


ألا المفاصل واسعة الحركة 


أجب عما يانى: 


ححا حا احا احاح احاح احا ااا ااا ااا اا ااا احا اا ااا ا اا ا ا سس )اا ا ا ا ااا ع 


١‏ - مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية 
؟: - مسثول عن تنظيم الحركات الإرادية 6 
* - مسكول عن الأفعال المتمكسة 


٤‏ - عددها ۲١‏ زوجًا من الأعصاب 

٥‏ - عددها ١۲‏ زوجًا من الأعصاب 

1 - يوجد داخل علبة عظمية تسمى الجمجمة 
۷ - يحافظ على توازن جسم الإنسان 

۸ - وحدة بناء الجهاز العصبى 


١‏ - تعمل على منع احتكاك الفقرات 
۲ - هى الأماكن التى تتقابل العظام فيها 
” - يتركب من 77 فقرة ' 

٤‏ - يتركب من ۱۲ زوجًا من الضلوع 

٥‏ - تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط 
١‏ - تتيح الحركة فى جميع الاتجاهات 
۷ - تحمى المخ وباقى أعضاء الرأس 


١‏ - احسب وزن:جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته ٠١‏ كجم. 

۲ - احسب وزن جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته 7 كجم» واحسب وزنه على سطح القمر. 
٣‏ - احسب كتلة الجسم عندما يكون وزنه ٠‏ 
٤‏ - اذكر طريقتين من طرق المحافظة على الجهاز العصبى. 


۰ نيوتن. 


ا تت العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول 0 


0 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة: 
® يتكوّن الجهاز الهيكلى للإنسان من هيكل طرفى؛ وهيكل ... 
وحدة قياس الكتلة الجراءء ووحدة قياس الوزن E‏ 


1 
1 
0 
0 
0 


¦ © يستخدم الترمومتر ..................- فى قياس درجة حرارة الماء. 

69 ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام كل عبارة مما يلى, مع تصحيح العبارات غير الصحيحة: 
ا( يوجد بالحبل الشوكى مراكز مسئولة عن الإحساس والحركة. 0 
© الكتلة هى مقدار جذب الأرض للجسم. ) ) 
© تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. ١‏ 0 
اذكر وظيفة كل من: ام « 
® الغضاريف بين فقرات العمود الفقارى @ الأعصاب 
© الزئبق فى الترمومتر الطبى 


® البلاستيك فى صنع مقابض أوانى الطهى 

اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية: 

(إلُ جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان. 

@ جهاز يستخدم لقياس كتلة الآشياء. @ مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
اي عضى مسئول عن الأفعال المنعكسة بالجسم. 


() تخير الإجابة الصحيحة مما يلى: 


سس د بم و حو رامت دز 


١‏ - كل مما يلى من مكونات الجهاز العصبى المركزىء ما عدا: 
() الأعصاب الشوكية © النصقين الكرويين ©| الحبل الشوكى @ النخاع المستطيل 
۲ - إذا كان وزن جسم على سطح الأرض 1 نيوتن» فإن وزنه على سطح القمر: 


۱0 كجم @ ١‏ نيوتن ١1‏ كجم 5 ” نيوتن 
1-7 مما يار من المواء حي ة التوصيل للخارة ماعلا 

©©© الحديد والألومنيوم © النحاس والحديد € الزجاج والخشب ١د‏ الألومنيوم والنحاس 
- الغاز الذى يستخدم مع الأسيتيلين فى لحام المعادن هو غاز: 

® الاكسجين لبك النيتروجين (©) الهيدروجين لأف ثانى أكسيد الكربون 


4 العلوم - الصف السادس الابتداتى - الفصل الدراسى الأول E‏ 


تماذج اختبارات علص الفصل الدراسص الأول 


ه - عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون» يتكون على 
جدران المخبار عنصر: 


| 4الماغنسيوم ١‏ ©النيتروجين © الكربون @ الاكسجين 

)0 فسر ما يلى: 

١آ‏ يوجد اختناق فى الأنبوبة الشعرية فوق مستودع الزتبق للترمومتر الطبى. 

ب @ يعطى الزثبق مدى وإسمًا لقياس درجة الحرارة. 1 


: © يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار أثناء تحضيره فى المعمل. 

)@ اذكر أهمية واحدة لكل من: 

7 ١-المخيخ‏ ۲ - الترمومتر الطبى ۳ - غاز النيتروجين 

صوّب العبارات التالية: 

آ النحاس من المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 

؛ ‏ ® مفاصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة. 

؛ (2) كلما زادت كتلة الكوكب قل وزن الجسم عليه. 

ا الأكسجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 

شف عند إدخال شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز الأكسجينء تتكون مادة سوداء اللون. 


0 تخير الإجابة الصحيحة مما يلى: 
١‏ -إذا كان وزن جسم يساوى ۲۰ نيوتنء فان كتلته تساوى: 


1 ".كجم @ ٠‏ كجم © ٠١‏ كجم ®8 ٠٠١‏ كجم 
۲ - من وحدات قياس الوزن: 
الجرام @ اللتر ® النيوتن ® الكيلوجرام 


ا ۳ - بداية ونهاية تدريج الترمومتر الطبى هى: 

ٍ أا ٠١‏ درجة سيليزية إلى ٤١‏ درجة سيليزية (@ ٠١‏ درجة سيليزية إلى 45 درجة سيليزية 
٠۲ )©‏ درجة سيليزية إلى ”4 درجة سيليزية © ۲۲ درجة سيليزية إلى 40 درجة سيليزية 

٤‏ - يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة: 


أ الفولاذ نبا البارود @ النشادر @ الخبز 
3 - أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟: 
: آا الفخذ الكتف @ الرسغ @ الركبة 
() (1)اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلى: 
n‏ ۲ - الميزان الزنبركى 


4 العلوم -للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول‎ e 


نماذج اختبارات وردت بموقع الوزارة . 


نك اكتب المفهوم العلمى لكل مما يلم: ` 
١‏ - أداة تستخدم فى تعيين وزن جسم. ۲ - غاز يدخل فى عملية البناء الضوئى. 
٣‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 

() صحح العبارات التالية: 


له الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. © الكحول هو السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى. 
, 6ا غاز ثانى أكسيد الكربون ضرورى لجدوث عملية الصدأ. او 5 


گا يتكون راسب أسود عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق. ' 

قنك يستخدم النيتروجين فى إطفاء الحرائق. 

(4) ماذا يحدث فى الحالات التالية؟: 

آ ! جميع المواد التى يستخدمها الإنسان جيدة التوصيل للحرارة 

ا تعرض مسمار حديد جديد للهواء الرطب عدة أيام (€) تعرض الإنسان المستمر للضوضاء 
(6) صل من العمود (ب) ما يناسب ما فى العمود (أ): 


أ @ المفاصل واسعة الحركة ١‏ - تقاس بالجرام 

7 |( غاز الأكسجين ۲ - تتيح الحركة فى اتجاه واحد 
7 |20 الكتلة ٣‏ - يقاس بالنيوتن 

@ غاز النيتروجين ٤‏ - يشغل ۷۸ > من حجم الهواء 
| ® المفاصل محدودة الحركة ه - تتيح الحركة فى كل الاتجاهات 
1 وا الوزن ٦‏ - يشغل خمس حجم الهواء 

ا 


ا 


0 أكمل العبارات التالية: 
أ أ تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذى الكفتينء ويقاس الوزن بوحدة تسمى .. 
نب من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة الألومنيوم؛ و 
€ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة إلى درجة ٤١‏ سيليزية. 

ف ينتج غاز الأكسجين من عملية البناء الضوثىء وينتج ثانى أكسيد الكربون من عملية ..... 
شح عدد الأعصاب المخية فى الإنسان 


وا يتكون الهيكل المحورى فى جسم الإنسان من العمود الفقارى؛ و. الققص الصدرى 
O‏ تخير الإجابة الصحيحة مما يلى: 
١‏ - يتكون القفص الصدرى فى جسم الإنسان من ..................... من الضلوع. 
٠١ ©7‏ أزواج نا ١١‏ زوجًا @ ١١‏ زوجًا ® ٠١‏ زوجًا 


4 العلوم - تلصف السادس الابتدائس - الفصل الدراسى الأول e ry‏ 


نماذج اختبارات على الفصل الدراسص الأول 


۲ - الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى جسم الإنسان هو: 


® النصفان الكرويان فعا المخيخ @ النخاع المستطيل © الحبل الشوكى 
٣‏ - تعتمد عملية البناء الضوئى فى النبات على وجود غاز: 

(آ]) الأكسجين لجا النيتروجين- ©١‏ ثانى أكسيد الكربون !قا الأوذون 
٤‏ - يتم قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان: 

® الزنبرکی (# الحساس (©) ذى الكفتين ® جميع ما سبق 
١‏ - أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هو: 

لإ الألومنيوم النحاس (@ الزثبق ® النيتروجين 
اكتب المصطلح العلمى المناسب: 
([آا مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. قا أدوات تستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
© غاز يتكون من ثلاث زرات من الأكسجين. آ3ا أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة. 
علل لما يأتى: 
© تضاف الخميرة إلى العجين. فيا إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 


© يستخدم الألومنيوم فى صناعة أوانى الطهى. 


لا 


أكمل العبارات التالية: 

®[ من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة الخشب» و 5272 
لل عدد فقرات العمود الفقارى للإنسان ................. فقرة. 
© عدد الأغصاب الشوكية 7١‏ زوجّاء وعدد الأعصاب المخية .. 
#©© تصنع مقابض أوانى الطهى من ىب 
ا تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذى الكفتين» ويقاس الوزن باستخدام الميزان بب... 
أو يتم تحضير غاز قون اكسلب الورد روجو فى وجو نان اكد ادحل( 


| 


تخير الإجابة الصحيحة: 
١‏ - الغاز الذى يعكر ماء الجير هو غاز: 
7آ الأكسجين أب النيتروجين أ" ثانى أكسيد الكربون 5 الأوزون 
۲ - إذا كان وزنك على سطح الأرض هو ٠٠٠‏ نيوتنء فإن وزنك على سطح القمر سيكون: 
١11‏ نيوتن 5 ټ ٠١‏ نيوتن ع ٠٠١‏ نيوتن إل ٠١‏ نيوتن 
٣‏ - تقع مراكز التفكير والتذکر فى: 
©8 النخاع المستطيل انج الحبل الشوكى 2 © المخيخ . قا النصفين الكرويين 
٤‏ - من أمثلة المفاصل واسعة الحركة مفصل: 
١#‏ الركبة نب الفخذ اا الكوع ا جميع ما سبق 
- يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز: 
8# الهيدروجين ( الاكسجين 80 النيتروجين ألا ثانى أكسيد الكربون 


ا العلوم - للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول ١‏ 


ناوج اختبارات وردت بموقع الوزارة ر 


٠)۳(‏ اكتب المصطلح العلمى المناسب: 
: #© قوة جذب الأرض للجسم. ل لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
ق مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإتسان. 

® مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقارى» تحميها من الاحتكاك ببعضها. 

() علل لما يأتى: 

٩#‏ يوجد اختناق زجاجى فى الترمومتر الطبى. 

## يختلف وزن الجسم على سطح الأرض عنه على سطح كوكب آخر. 

©) يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 


أكمل العبارات التالية: 

® قوة جذب الأرض للجسم تسمى وزن الجسم» وتزداد بزيادة عد 
@ من أنواع الترمومترات: المثوى» و 3 
© يعتبر احتراق المواد العضويةء و . من مصادر غاز ثانى أكسيد الكربون. 

ا( مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان هو المخء ويوجد بداخل علبة عظمية تسمى ......٠‏ 
® یترکب الجهاز الهيكلى للإنسان من هيكل محوری» وهيكل ........ 
اكتب المفهوم العلمى: 0 

١‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 

٣‏ - المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

٣‏ - استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى. 

٤‏ - جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان. 
أعد كتابة الجمل الآتية بعد تصويب ما بها من الخطأ: 

١‏ - تقاس الكتلة بالنيوتن الذى يكافئ ٠٠٠١‏ جرام. 

" - يعتبر الحبل الشوكى هى المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم. 

" - ينحل فوق أكسيد النيتروجين إلى ماء ونيتووجين فى وجود ثانى أكسيد العتجديز: 

علل لما يأتى: 

١‏ - يُجمع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 

۲ - يلزم عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصق الطبيب. 

۳ - يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 

٤‏ - يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين. 

ماذا يحدث فص الحالات الآتية؟: 

١‏ - ترك قطعة من سلك الحديد المستخدم فى تنظيف الأوانى فى جو من الهواء الرطب 

۲ - تناول المواد المنبهة دون استشارة الطبيب ٠١‏ - اشتعال شريط ماغنسيوم فى جو من الأكسجين 


4 العلوم - لنصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول ا 


محافظة القاهرة - ادارة | 


)مسجم دم سس جه )عد عمس @ ess‏ 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١‏ - تُصنع مقابض أوانى الطهى من: (النحاس - الخشب - الألومنيوم - الحديد) 


| ؟ - عضو يتكون من مادة داخلية على شكل 55 هو: (الأعصاب - المخ - الحبل الشوكى - الجمجمة) 


٣‏ - أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هو: (الكبريت - الألومنيوم - النحاس - الحديد) 
٤‏ - إذا كان وزن جسم على سطح الأرض 5 نيوتن فإن وزنه على سطح القمر: 


(5 نيوتن - ١‏ كجم - 7١‏ نيوتن - ١‏ نيوتن) 


اكتب المصطلح العلمى: 
سه E N‏ ) 0 
۲ - جهاز يستخدم فى قياس درجات الحرارة. ) 0 


ضع علامة (”) أو () أمام العبارات الآتية: 

00 درجة سيليزية.‎ ٤٠١ يتدرج الترمومتر الطبى من صفر إلى‎ - ١ 
(0) يُسمى النيتروجِين بالآزوت» ومعناها (غاز عديم الحياة).‎ - ۲ 
0 تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن.‎ - ٣ 
(0) تتوقف الكتلة على كمية المادة.‎ - ٤ 


(#) اذكر السبب العلمص لكل مما يأتص: 


١‏ - يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل 
۲ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة 
أكمل ما يأتص: 


E من المواد رديئة التوصيل للحرارة‎ - ١ 
e فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز‎ - ۲ 
يمثل غاز النيتروجين ................... من حجم الهواء الجوى.‎ - ۳ 
ES من خصائص غاز الأكسجين‎ - ٤ 

علل لما يأتى 


١‏ - سرعة سحب اليد عتد ملامستها جسمًا ساخنًا فجأة. 
۲ - تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبز. 


ات العلوم ‏ للصف» السادس الابتداتي - الفصل الدراسى الأول 4 


ادتدانات ريات اتخايمية ا ا اه ڪڪ ست 


9) @ صؤب ما تحته خط: 
١‏ - من المفاصل واسعة الحركة مفصل الجمجمة. 
۲ - الغاز الناتج من النباتات الخضراء فى عملية التنفس هو غاز النيتروجين. 
۳ - يمثل غاز الأكسجين ۸۷ > من مجموع أحجام غازات الغلاف الجوى. 
٤‏ - تتغير الكتلة من مكان إلى مكان. 
@ ماذا يحدث إذا؟: 
١‏ - لامس اليد جسم ساخن فجأة 
۲ - لم توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقرى 


تام ا 


محافظة الجيزة - إدارة كرداسة التعليمية 


© @ أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - مركز التحكم قى جسم الإنسان هو 5059005 
۲ - نسبة غاز النيتروجين ............... م من حجم الهواء. 
٣‏ - يبدأ الترمومتر الطبى من درجة حرارة ...٠‏ 
٤‏ - من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة 
: @ علل لما یأتی: 
١‏ - يتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه لمدة قصيرة. 
۲ - وجود اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى. 


© @ اكتب المصطلح العلمى 

١ 1‏ - استجابة تلقائية سريعة عند تعرّض الجسم لمؤثر خارجى. 

إ٠‏ * - لهب يُستخدم فى قطع ولحام المعادن. 

ا ٣‏ - عضو فى المخ مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 

٤ 1‏ - سائل فضى اللون تملا به الترمومتر. 

| . @ ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 

ا ١‏ - الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة ۲ - عند وضع الترمومتر الطبى فى ماء مغلى 
(©) 9 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

ا ١‏ - المادة الرمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف: (H-A-F)‏ 
ا ل غا .فى صناعة الج الجاف. (الاكسجين - انى اكسيد الكربون _النيتروجين) 
ا ٠‏ - أى مما يلى أسرع توصي للحرارة؟: الان الا ا 
ل ٤‏ - من أدوات قياس الوزن: (الميزان الحساس - الميزان الزنبركى - الميزان ذو الكفتين) 


4 اقطوم - للصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول تن 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات 


© اذكر وظيفة واحدة لكل من: 
ا ١‏ - طبقة الاررون العو حودة فى الغلاف الوق 
أ كد ايض لمعم 


0 ا ضع علامة (”) أو (×) أمام العبارات الآتية: 

أ ١‏ - يتكون غاز الأوزون من ذرتى أكسجين. 

ا ۲ - يحاط محور الخلية العصبية بطبقة دهنية. 

٣ 1‏ - مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة. 

أ ٤‏ - يسمى النيتروجين بالأوزون ومعناه غاز الحياة. 
؛ ‏ @ إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض 7١‏ كجم. فاحسب: 
٠‏ 


ا ا ا 
اس حا ت ت 


١‏ - وزنه على سطح الأرض 
۲ - كتلة الجسم على سطح القمر 


- إدارة بنها التعليمية 


© ® اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - غاز ينبعث نتيجة احتراق المواد العضوية. 
۲ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
٣‏ - المواد ألتى تسمح بانتقال الحرارة خلالها. 
٤‏ - أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان. 
® علل ہما یأتی: 
١‏ - وجود اختناق فى الترمومتر الطبى. 
۲ - يوجد المخ داخل الجمجمة. 
[[) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - من أدوات قياس الوزن: (الميزان الحساس - الميزان الزنبركى - الميزان ذو الكفتين) 
۲ - يسمَّى النيتروجين باسم: (الآزوت - غاز الحياة - القاتل الصامت) 
” - عدد فقرات العمود الفقارى: (re -T- F-۳)‏ 
- أى من المفاصل الآتية محدود الحركة؟: (الكتف - الفخذ - الكوع - المعصم) 
ف4#ا ماذا يحدث عند؟: 
١‏ - الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة 
۲ - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الغلاف الجوى 


اك ا العلوم -للصف السادس الابتداتى - القصل الدراستى الأول f‏ 0 


احاح حا نا اح سس ا ساسا اس سا )حا حا ااا ا اا ا 


امتخانات الإدايات العليمية بالمعاففةات ي اا و 
© © ضع علامة (”) أو () أمام العبارات الأتية: 
١‏ - عدد الأغصاب التى تخر ج من الحبل الشوكى 1۲ عنضبًا. 
۲ - يتحكم النضفان الكرويان فى ضربات القلب. 
۳ - تختلف كثلة الجسم من مكان لآخر. 
٤‏ - تُصنع مقابض أوانى الطهى والقدور من النحاس. 
@ اذكر وظيفة واحدة.لكلز من: 
١‏ - القفص الصدرى ۲ - طبقة الأؤزئن 
© () صؤب ماتحته خط: 
١‏ - كتلة لتر ماء مقطر تكافئ ٠٠١‏ جرام. 
۲ - يعتبر الحديد أسرع المعادن توصيلًا للحرارة. 
۲ - لهب الأكسى أسيتيلين يُستخدم فى طهى الطعام. 
٤‏ - جسم الخلية العصبية مغلّف يطبقة دهنية. 
6 جسم وزنه على سطح القمر © نيوتن. أوجد: 
١‏ - وزنه على سطح الأرض 
۲ - كتلقه على سطح الأرض 


ت سي نا ب 


9 محافظة الغربية + إدارة سمئود التعليمية 


0 © أكمل العبارات الأتية: 


١‏ - تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك. 
ا ۲ - لا يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. 
© 419 اكتب المصطلح العلمض: 
١‏ - غاز يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين. 
" - استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى. 
٣‏ - لهب يُستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
٤‏ - وحدة بناء الجهاز العصبى. 


١4‏ العلوم - لنصف السادس الابتدائى - القصل الدراسى الأول 


ا ١‏ - يستخدم .. فى قياس درجة حرارة السوائل و ... 

ا ۲ - تتكون الخلية العصبية من جزأين رئيسيين هما 2 

ا 7 - دة تف العام (انصهار ال ) م ٠‏ ورجة غليان الاد ea‏ 

ا 3 راس كنار مياه الجا دو اك و .0 فة ذب الأرقى للجسم: 
¦ @ عس لما یاتی: 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات 2 


ب جسم وزنه 7٠١‏ نيوتن وهو على سطح الأرض. احسب كلا من: 
١‏ - كتلته على سطح الأرض 
؟- وزنه على طح القمر 
ضع علامة (⁄) أو (×) أمام العبارات الآتية: 
١‏ اون 5 ا ا 
۳ - غاز النيتروجين يُستخدم فى إطفاء الحرائق. 
ب يتكون الققض الا رى من ١ا‏ زوا ن لاع 
تفل E‏ اك e I‏ 
ب ماذا يحدث عند؟: 
١‏ - تعرّض الإنسان للضوضاء باستمرار 
١‏ - إضافة الخميرة إلى الغجين فى صناغة الخبز 
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - الغار الذى بكر ماء الجر هو غاز: : 
(الأكسجين - الكربون - ثانى أكسيد الكربون - الهيدروجين) 
ل ال ل الا 0 
(التصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل - القلب) 
۳ - بداية تدريج الترمومتر الطبى: (55 درجة - 77 درجة - صفر درجة) 
SC‏ درن اك ا E‏ 
(الهيدروجين - الأكسجين - النيتروجين - بخار الماء) 


لسر مسر مسرل سل 
سا سے س س 


ب اذكر وظيفة واحدة لكل من: 
> الف کے 
لقا الور فى ال ويد الطكا 


عد ددع 


١ O‏ ! أكمل العبارات الآتية: 

e ETE FEM MS 0 2١ 1 
e8 .. من أنواع الترمومترات‎ - ٣ ا‎ 

ا 5 - كميع المعادن 4# .... التوصيل للحرارة. 

ه 


ايت ص ل اللوم -اللصف الساديين :الابتذاني - الخصل الدراسى الأول 2 


امتحانات الإدايات التعليمية ارخا يق لاوحالا“ 
ب عرف كلا مما يأتى: 

ار 

۲ - الكتلة 

اكتب المضطلخ العلمى: (١‏ 

١‏ - مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى سخونة أى برودة أى جسم. 

۲ - مفاصل تثح اللعركة فى جميع الأتجاهاة. 

٣‏ - قوة جذب الأرض للجسم. 

5:- غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين. 

ب اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتى: 

١‏ - لهب الأكسى أسيتيلين 

و ا 

صؤب ما تحته خط: 

١‏ - تصنع أوانى الطهى والغلذيات من البلاستيك. 

؟ غاز الأكسجين هو المكون الأساسى المواد البروتينية التى تكوّن الأنسجة والخلايا. 
٣‏ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير كتلة السائل الموجود به مع تغير درجة الحرارة. 
٤‏ - يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء إلى أسفل. 

كاعس ماياتصس: ا 

١‏ إضافة الخميرة إل المخيوراك 

۲ - يختلف وزن الجسم باختلاف الكوكب الموجود عليه. 

1 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


es‏ كت احير الحم الت 


١‏ - أسرع المعادن توصيلًا للحرارة: : (الحديد - النحاس - الألومتيوم) 

۲ - كل مما يلى مواد موصلة للحرارة ما عدا: (الألومنيوم - الزجاج - النحاس) 

٣‏ - عند اتحاد المواد بغاز الأكسجين فإن كتلتها: (تزداد - تقل - لا تتأثر) 

٤‏ - جسم كتلته ه كجم على سطح الأرض فإن وزنه: ( نيوتن - 00 نيوتن - ۲۰ نيوتن) 
ت انظر إلى الشكل المقابل, ثم اكتب ما تدل عليه الأرقام: )١(‏ 0 

=١ 

ا 


Qs‏ مس .)مم ع )معو 


E العلوم - للصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول الح ال‎ ١4 


امتخانات الإدارات التعليمية بالمحافظات , .ى 


المغث ا ضمال؟ بدبيككقال ت أ'ء REI‏ 


دارة غرب التعليميبة 


E ES O 


yS :‏ جسم ات ٠١(‏ جرامات - ٠ ٠‏ جرام - ٠ ٠‏ جرام) 
1 - الترمومترات أجهزة قياس: 07 (درجة الحرارة - الكتلة - الوزن) 
ا ٣‏ - المسئول عن إرسال استجابات لاء الحش هُى: (المخ = التخاع المستطيل - التصفان الكرويان) 
٤ ١‏ - يدخل غاز e‏ فى تكوين الأنسجة الحية. ل ا بون - النيتروجين) 
EE :‏ 
3 : سس و ا 
© أ أكمل العبارات الأتية: ١‏ 
-١‏ ينتج عن تقليل الضغط عن غاز ثانى أكسيد الكربون السائل س ر ٠‏ , 
۲ - يتركب الجهاز الحركى من الجهاز والجهاز الفضلى: 5 
٣‏ - أداة قياس الوزن هى ... 
٤ ١‏ - جزىء 5 كد ع نر OR‏ 
' @ قارن بين الترمومتر المنوص والطبص: الزى 


© ® اكتب المضطلح العلمى: 
١‏ - الغاز الذى يمثل أعلى نسبة فى الغلاف الجوى. 
۲ - يؤجد داخل الجمجمة أمام المخيخ. 
۳ - مواد لأ تسمح بانتقال الحرارة من خلالها. 
٤‏ - اتحاد الأكسجين مع العناصر بسرعة وينتج عنه ضوء وحرارة. 
ِل ماذا يحدث مع ذكر السبب العلمص؟: ` ١‏ 
١‏ - عند لمس كوب به ماء ساخن ۲ - تعيين وزن الجسم على الأرض ثم تعيينه فى منطاد 
0 © صؤب ما تحته خط: 
١‏ - يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء إلى أعلى. 
۲ - وزن الجسم على القمر ١‏ أمثال وزنه على الأرض. ۲ - المخ مسئول عن نقل الرسائل العصبية. 
- يستخدم البلاستيك فى صناعة أوانى الطهى. : 
@ معلل لما یأتی: 
١ .‏ - تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة فى فصل الشتاء. 
۲ - يستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى قطع المعادن. 


ل العلوم - للصف السادس الابتدائى - القصل الدراسى الأول ١4‏ 


RS‏ م د 2 ع عد ممق 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات 
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4 العلوم - للصف السادس الابتدالى - الفصل الدراسى الأول 


ea 


e IE RS !ال واف‎ 


lori Mecid تبيعيلسناا‎ iaclu 


محافظة المنوفية - ادارة الباجور التعليمية 


1 ) اكمل العبارات الآتية: 


1 - يحاط " 2 بغلاف دهنى. 


الي المسئول عن العمليات اللاإرادية بالجسم هي 0 
- الكظة مِقدارِ ثابت لا يتأثر 00 20 
٠‏ 24 - يشكل غاز التيتروجين ا 5 3 


© ماذا يحدث إذا؟: 
7ل اقترب جسم خارجى من العين فجأة ١‏ "- وضع شريط ماغنسيوم مشتعلافئ مقبار به أكسجين 
© اكتب المصطلح العلمى: 5 
١‏ - موضع اتصال طرفى عظمتين.. 
» - مؤشر يساعدنا على التعني عن مدى إإودة أو سفرقة الاسام" 
٣‏ - العامل المساعد الذى يستخدم فى تحضير الأكسجين, 
٤‏ - وحدة بناء الجهاز العصبى. / 
علل لما يأتى: 
| - توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقرى. 
9 - تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك. 
© اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - من المفاصل محدودة الحركة: . (الكتف - الركبة - الفخذ - رسغ اليد),. 
۲ - يتكون القفص الصدرى فى الإنسان من .... من الضلوع. 
٠١(‏ أزواج - ۱۲ زوجًا - ١6‏ زوجًا - ۱۳ زوجًا) 
۳ - يقاس الوزن بوحدة: ,1 (الجرام - اللتر - النيوتن - السنتيمتر) 
٤‏ - يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة:::. (الفولان -.النشادر ب المياه الغازية - جميع ما سبق) 
@ إذا كانت كتلة الجسم تساوى ١‏ كيلو جرامات. فاحسب: 
٠‏ - وزنه على سطح الأرض ۲ - ؤزنه على سطح القمر 
© ضع علامة (⁄) أو (×) أمام العبارات الأتية: 
١‏ - عدد فقرات العمود الفقرى ١١‏ فقرة. 
۲ -الحديد أسرع توصيلًا من النحاس. 
۳ - تزداد كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 
٤‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى ملء إطارات السيارات. 
@ اذكر أهمية کل من: 
١‏ - لهب الأكسى أسيتيلين ۲ - الترمومتر المتوى 


١ 
3 1 


) بد چ‎ E1 
0 : 

3 

) 


کس س ا 
ت تک عند 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات _ ...يبه 1 7 


رة منية النصر التعليمية 


فى قياس الوزنء بينما وحدة قياس الكتلة هئ ... 
لترصيل للحرارة: بينما النحاس ...ةا التوضيل الجرانة: 


: - تتكون الخلية الفضرية من 1100 فا 
ماذا يحدث عند؟: 5 
١‏ - تلامس. جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد : 
e NT‏ 1 
O‏ ضوب ما تحته خط: 
١‏ - جسم وزنه تیر على مطح اک کی زر على لے لق ا 
۲ - جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة. 
٣‏ - يستخدم الأكسجين فى صناعة المشروبات الغازية. 
٤‏ - الحبل الشوكى هو العضو المسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. 
() علل لما يأتى: 
١‏ - يجب رج الترمومتر جيدًا قبل الاستخدام. 2 
١‏ تدك مشافات ا ی قطان السكة الخد ييه 
. 5 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


يي به بدي ب هي يي يه يي هي ديدي 


يع ب ع يه ده يه هي يده هد د 


د ١‏ - كتلة الجسم على سطح القمر ................ كتلته على سطح الأرض 

ا 5 (تساوى - ضعف - سدس - ستة أمثال) 
5 - الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من: (النحاس - الخشب - الحديد - البلاستيك) 
ب ؟ - تتكون أكاسيد ۶ (الكريون - الكبريت - التدتروجين - الصوديوم) 
ا ٤‏ - تتصل عظام الطرفين العلويين بعظام: (الكتف - الفجخذ - الاق - الحوض) 
:2 #9" اذكر وظيفة كل من: 

١ 0‏ - الاختناق فى الترمومتر الطبى ؟ - لهف الأكسى اسنتلين 


© © اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - وحدة قياس الوزن ويكافئ وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جرام. 
۲ - سائل فلزى يستخدم فى صناعة الترمومترات. 
٣‏ - ثانى أكسيد الكربون فى الحالة الصلبة. 
٤‏ - مفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط. 
( اذکر فرقا واحذا بين کل من: 
١‏ - الترمومتر الطبى والترمومتر المئوى» من حيث الاستخدام ۲ - التأكشد والاحتراق 


9 العلوم ‏ النضك النظاداش اتات - الفقصل الدراسى الأول ١4‏ 


|د ددد ددد دده 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات ع 
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ت 


- 


© اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 5 1 : Ea‏ 
٣‏ - غاز يتكون من ٣‏ ذرات أكسجين. 

٣‏ - أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة. ج 

؛ - جهان ستل عن التكامل الت لين أ 

ی علل لما يأتى: 

١‏ - تضاف الخميرة إلى العجين. ٣‏ حإضاية ا تؤدى إلى الوفاة. 
أكمل العبارات الآتية: 

EERE EE EAE a .... غاز‎ - ١ 
المادة الرمادية فى‎ - ۲ 
...... محور الخلية العصبية مغلف بطبقة‎ - ٣ 

.. كجم يكون وزنه على البقمر‎ ٠۰۰ جسم كتلته على الأرض‎ - ٤ 


ع 


َي اذكر وظيفة كل مما یأتی: 


١‏ - ماء الجير الرائق ۲ - بكتيريا العقد الجذرية 
ا صؤب ما تحته خط: ١‏ 

١‏ - الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 

۲ - غاز ثانى أكسيد الكريون ضرورى لحدوث عملية الصدأ. 

۲ - النصفان الكرويان هى المسئولة عن حفظ توازن الجسم. 

٤‏ - مفاصل الجمجمة من المقاصل محدودة الحركة. 
نهم ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 

١‏ - كانت جميع عظام جسم الإنسان بدون مفاصل 

۲ - عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكريون 


ا 


!و اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: فاق 


١‏ - ينحل قوق أكسيد الهيدروجين فى وجود انی ا المنجنيز إلى: 
(أكسجين وماء - هيدروجين وأكسجين - هيدروجين ومنجنيز - هيدروجين وماء) 


۲ - يتكون القفص الصدرى قى الإنسان من زوجًا من الضلوع. )١18-1١-1١5-١١(‏ 
۳ - إذا كان وزن جسم فى منطاد ساكن مرتفع عن الأرض يساوى 7١‏ نيوتن فإن وزنه على الأرض 
يكون ا )۷° - (VY - 1۹ - 1A‏ 
٤‏ - أسرع المعادن توصيلًا للحرارة: (الحديد - النحاس - الألومنيوم - الزجاج) 

با بتر تفسر؟: 


١‏ - يعطى الزئيق مدى واسمًا لقياس درجة الحرارة. ۲ - يجمع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل. 


e العلوم - الضف الساذس الابانداقال - الفصل الدراسى الأول‎ ١4 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات ‏ ...بس 8 
لل سس تل سس هه هم سس سس مل تلع 


6 © أكمل العبارات الآأتية: 


١ :‏ -اتقاس الك يوحدة. . ....... : ييثما يقاس الوزن بوحدة 00 
EES 7 :‏ أرجة كرار: - .... وينتهى عند درجة حرارة .... 
ا 0 - تبلغ به غاز شان أكسيد الكريون بالغلاف الجوى . حي زرو هل لزم 


4 عس لمايأتى: علل لہا یا تی 
١‏ - يتعكر ماء الجدر الرائق بإموار غاز كاذى أكسيد الكريون فيه 
۲ - سرعة سحب اليد عند ملامستها لشوكة نبات فجأة. ۲ - يوجد اختناق عند مستودع الترمومتر الطبى. 
[ اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - جهاز يستخدم فى قياس درجة حرارة المواد السائلة. ) 
۲ - وحدة بناء الجهاز العصبى. 
۲ - موضع اتصال طرفى عظمتين. 
٤‏ - مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها. 


( 


الوزن 


م ضع علامة"(”) أو (×) أمام العبارات الآتية: 


00 غاز الأكسجين قليل الذوبان فى الماء.‎ - ١ 

۲ --المادة الرمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف ۴. )غ0( 

۳ - ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون من احتراق المواد العضوية. 00 

2 زوجًا من الأعصاب.‎ ٠۲ يخرج من الحبل الشوكى‎ - ٤ 
اذكر أهمية واحدة الكل مور‎ © 

-١‏ المخيخ 3 ۲ - ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير الأكسجين 
(1) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

١‏ - يكون النيتروجين أهم جزء فى: (البروتينات - الكربوهيدرات - الدهون) 

۲ - مفاصل الجمجمة: (عديمة الحركة - واسعة الحركة - محدودة الحركة) 


)١-7-153(  .نتوين‎ ....... جسم وزنه على سطح القمر 1 نيوتن فن وزنه على سطح الأرض يكون‎ - ٣ 
غاز: (الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين)‎ ٠ يستخدم فى قطع ولحام المعادن بخلطه مع الأسيتيلين؛‎ - ٤ 


لي اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام فى الشكل المقابل: 3 


١‏ - المادة )١(‏ هى . . غاز ثانى أكسيد 1 أ 
؟ الشات (9) هو 2 ن کو“ 


ا يضم سني 8# 


ب سه () سم سه م م( مسمس( مس مو 
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SS 


محافظة الشرقية - ادارة بلبيس التعليمية 


| يتكون جزىء غاز ...من اتخاد ذرة كبن مع ذرتين الي‎ - ١ 
: . .هو وحدة قياس الوزن.‎ 
السابز مغ تغب رة زاره‎ 5 E القكرة الأسَائسيْة لعمل الترمومتر آهل تغير‎ - ٣ 
يعتبر مفصل الركبة من المفاصل .................. الحركة.‎ - ٤ 
EE RE : نَع ماذا يحدث عند؟:‎ 
عدم ترك مسافات محسوية بين قضبان السكك الحديدية‎ - ١ 
وضع ترمومتر طبى فى ماء مغلى‎ - ۲ 
و ا‎ 1 
١ شر يساعدنا على التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جيم‎ - 
ان سعد‎ E ل‎ ۲ 
وحدة قياس الكتلة وتكافئ كتلة لتر من الماء المقطر.‎ - ٣ 
.. عامل مساعد على انحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين.‎ - ٤ 


اه 
i‏ : 


@ اذكر وظيفة کل من: 
١‏ - لهب الأكسى أسيتيلين ‏ ` ' ؟ - الترمومتر المثوى . 
© صؤب ما تحته خط: 


١‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى تكوين البروتينات. 
۲ - أسرع المعادن توصيلًا للحرارة الحديد. 
۳ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى المخيخ. 
٤‏ - يستخدم الميزان المعتاد لتقدير الوزن. 


() علل لما يأتى: 
- تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم. 
۲ - يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إظفاء الحرائق. 
( اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١‏ - تتصل عظام الطرفين العلويين بعظام (الكتف - الحوض - الفخذ - إنساق) 


۲ - درجة حرارة جسم الإنسان السليم .................. سيليزية. 06 ° لاع" - 1۰۰( 
۲ - غان. .................. شحيح الذوبان فى الماء. (الزئبق - الأوزون - الأكسجين - ثانى اع الكريون) 


... كجم فإن وزنه على سطح الأرض‎ ٠٠١ جسم كتلته على سطح الأرض‎ - ٤ 


701 


(تة الشكل الذص أمامك يمثل الترمومتر الطبى: 0 


اك ها ا ال 7 سے 
۲ - اذكر استخدامًا واحدًا للغلاف الجوى. 


a العلوم - للصف الشادس اللابتدالي - القصل الدراسى الأول سس اي يس‎ WW 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات _ _ ي 


CD 


© محافظة الإسماعيلية - إدارة فايد التعليمية 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - يمثل غاز الأكسجين .............. هن خجم الهواء الجوی تقرييًا. ‏ (۲۹ - 2۲۱-2۷۸ - لا ءبز) 


۲ - جسم وزنه 7١‏ نيوتن على سطح الأرض يكون وزنه على سطح القمر . 


٠(‏ نيوتن - 7 نيوتن - ٠١‏ نيوتن - 7٠‏ نيوتن) 


۳ - تعتمد فكرة عمل الترطومتر على تفِيرٌ؛ ........... الشائل مع تخير د وجة|الحوارة: 

( ع - کته طول 2 ت 
5 - يبلغ عدد الأعصاب المخية ................. زوجًا. )51۲ (.-T-\‏ 
قارن بين الكتلة والوزن: 


أداة القياس 


وحدة القياس 


أعد تصويب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 
١‏ - بقتير ال أشرع الفعادن توصل للدرارة: 


: ؟ - يتكون القفصض الصدرى من ۳١‏ فقرة بينها الغضاريف. 


© - تقل كظة القواك بعد اتهازها اک ن 

ES a NC‏ الم 

اذكر السبب العلمى. لكل مما يأتصى: 

١‏ - يصتح مقبض المكواة الكهربية من البلاستيك. 

۲ - يطلق على غاز النيتروجين الآزوت» ومعناه (عديم الحياة). . 
أكمل العبارات التالية بما يناسبها: 

- وزن الجسم على سطح كوكب الأرض‎ - ١ 
تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من‎ - ۲ 
يتكون الهيكل المحورى من الجمجمة و‎ - ۳ 
ينتج غاز الأكسجين بوفرة من لكو‎ - ٤ 
اذكر أهمية أو فائدة كل من:‎ 
الجمجمة‎ - ١ 

اكتب المفهوم العلمى الدال على العبارات التالية: 
١‏ - الغاز الذى يعكر ماء الجير الرائق. 

۲ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 


مريت الملوم - الصف السنادس الأبتداتال - الفسل الدراسى الأول YW‏ 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات 


66 خليط من مجموعة غازات تحيط بالكرة الأرضية.‎ - ٣ 
(ns) استجابة تلقائية وسريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى.‎ - ٤ 


ب ماذا يحدث إذا؟: 
١‏ - كانت جميع عظام الإنسان ملتحمة مع بعضها البعضن 
۲ - عند وضع الترمومتر الطبى فى ماء مغلى 


Oa 


© محافظة بورسعيد - إدارة بورفؤاد التعليمية 


أ أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - يقاس الوزن باستخدام 0 


.۲ - يطلق.على ثانى أكسيد | e i‏ 
9 لا ا .... مجموع كتل الأثقال معلومة الكتلة. : 
من العوامل التى يتوقق عليها e‏ كتلة الجسم ق ...و 5 


ال و کک ڈوک ایر ا e‏ 
. يكشف لنا عن وجود غاز ثانى أكسيد الكريون. 
ب إذا كانت كتلة جسم ما = ١‏ كجم على سطح الأرض» فاحشب: 

أولا: وزنه على سطح الأرض ‏ ” 

ثاتيًا: وزنه على سطح القمر 


E) 


(ملحوظة: يجب كتابة القوانين ووحدات القياس) 
تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 1 


(۲-۲1 يبلغ عدد الأعصاب المخية زوجًا من الأعصاب. للك‎ - ١ 
المخيخ مسئول عن (عمليات التفكير - توازن الجسم - الأفعال المنعكسة)‎ - ۲ 
يتحد غاز الأكسجين مع الماغنسيوم المشتعل مكونًا أكسيد ماغنسيوم وهو مادة ن‎ - ۳ 
(سوداء- رمادية - بيضاء)‎ 
تنتج البقوليات البروتين من ................. الهواء بمساعدة نوع معين من البكتيريا تعيش فى جذورها.‎ - ٤ 
(نيتروجين- أكسجين - ثانى أكسيد الكربون)‎ 

ب علل ما يأتى: 


١‏ - وجود اختناق فوق مستودع الترمومتر الطبى. 
۲ - يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 
أ صؤب ماتحته خط: 
١‏ - تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من صفر" سليزيوس حتى "٠٠١‏ سليزيوس. 
۲ - من المواد رديئة التوصيل للحرارة الزئبق. 
۳ - يتكون غاز الأوزون من ذرتين من الأكسجين. 


4 الملوم - للصق التسعادس الابقدائي - الفصل الدراسى الأول E ey‏ 


( سعد سد عد ع عد ع سس سب )مت 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات. ملف ل ال قدب عبت هتنا تت ات لالامقد 


4 - أهم وظائف النخاع المستطيل التحكم فى الحركات الإزادية للم ٠. 1 ٠١‏ 
1 هلدا قضاف الخميرة إلى العجين يحدث تخمر وينتج غاز الأكسجين الذى يِل ألخبز مساميًا. 
أ لاا زوم الممص: 

و ل ا ؟- مفصل الفخن 
© (آ# اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الأتية: 
لفقا HENE‏ 


ot) la 


E sS >‏ 
0 37 من الغازات تحيط بالكرة الأرضية المنجذبة إليها بفغل الجاذبية الأرضية: 
٤‏ - جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة. ده 


ب) اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم: ناا ل 


ااا 0 


i tH HH 1‏ 
© أكمل العبارات: الأتية: 7 N iis‏ 
١‏ - تقاس الكتلة باستخدام ....... بينما يقاس الوزن باستخدام ae‏ 
۲ - تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة حرارة ................ وينتهى عند درجة حرارة E‏ 


٣‏ - ينتج غاز الأكسجين بوفرة من 
٤‏ - مركز التحكم فى جسمك هو . 
@ معدل لما ياتى: 
وجود اختناق بالترمومتر الطبى. 
(() اختر الإجابة الصحيحة مما يلى: 
١‏ - الغاز الذى يستخدم مع الأسيتيلين فى لحام المعادن هو غاز ... 
(الأكسجين - التبتزوجين ت ن - الهيدروجين) 


. ويوجد داخل علبة غظمية تسمى .... 


۲ - الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم هو هس 
(النصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل) 
۳ - إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض هو ١‏ نيوتنء قإن وزنه على سطح القمر ٠‏ 

١(‏ كجم - ١‏ نيوتن - ٠١‏ كجم) 
٤‏ - غاز يعكر ماء الجير هو .... (ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين - النيتروجين) 


2-8 س العلوم - للصف السادس الابتدالي - القصل الدراسى الأول ١64‏ 


د 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات م لس ا 71 


١ REA a اميا ا‎ E على‎ E E © 1 
0 : , اسم الشكل م‎ - ١ أن‎ 


ا ١‏ - موضع اتصال طرفى عظمثين. 1 ...ا 
0 ۲ - جهاز يستخدم لقياس دز ججة حرازة الغاء. a ERE “٠. ٠‏ 4 
أ ۳ - مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
ا 
1 


٤‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادةء: 
@ اذكر استخدامًا واهذًا لما پلی: : 
ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير الأكسجين 
© © صؤب الخطأ فى العبارات التالية: 5 00 
١‏ - محور الخلية العصبية يغلف بطبقة جيلاتينية. 
"- الكحول هو السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات. 
-'٠‏ قوة جذب الأرض للجسم هى الكتلة. 
, 4- أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هى الحديد. 
@ ماذا يحدث عند؟: 
إضافة الخميرة للعجين عند ممناعة الخي؟ : 


سب ب ل دب ده 


1[ محافظة الفيوم - إدارة شرق الفيوم التعليمية 


9 © أكمل العبارات الأتية: 
aT‏ 0 ل هفده 


١‏ - تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم. 
۲ - توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
“4 © اختر الإجابة الصحيحة: 


ا ١‏ - أسرع المعادن فى توصيل الحرارة ..... (الحديد - الألومنيوم - النحاس) 
ا ۲ - يتكون القفص الصدرى قى الإنسان من .... زوجًا من الضلوع. CTW‏ 
٣ 0‏ - المادة الرمادية بالحيل الشوكى على شكل حرف 0700000-56 AEH)‏ 
ا : - أداة قياس الوزن هى الميزان 7 (ذى الكقتين - الرتبركى - الحساس) 


3 العلوم - تلصف السادس الابتداقى - الفصل الدراسى الأول O EEE‏ 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات .به 1 


لل ا لاتيم 


ب صؤب ما تحته خط: 
١‏ - محور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية. 
" - مفصل الكوع من المفاصل الثابتة. 
أ اكتب المصطلح العلمص:  ٠‏ 
١‏ - وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبًا كتلة لترًّا من الماء المقطر. 
۲ - غاز يستخدم فى إطفاء الحرائق. 
٣ .‏ - قوة جذب الأرض للجسم. 
5 - غاز تستخدمه البقوليات فى تكوين البروتينات اللازمة لها. 
ب إذا كانت كتلة جسم ۳۰ كيلوجراما على سطح القمر. فاحسب: 
)١(‏ كتلته على الأرض 
(۲) وزنه على سطح ان ب 
١‏ من خلال الرسم الذص أمامك أجب: 
١‏ - يُستخدم هذا الجهاز فى تحضير غاز ..... 


۲ - اسم المحلول (أ) 
۳٣‏ - يجمع هذا الغاز بإزاحة . 


e وظيفة ثانى أكسيد المنجنيز‎ - ٤ 
ب ماذا يحدث فى الحالات التالية؟:‎ 

١‏ - إصابة النخاع المستطيل فى الإنسان 

۲ - ترك مسمار حديد مبلل فى جو رطب 


سس سس ات )ع سس سس ست 0 


- ادارة الفشسن التعليمية 


¡ أكمل العبارات الأتية بما يناسبها من كلمات ١‏ 
١‏ - يستخدم الميزان :.................. قبى قياس الوژن. ا 
۲ - يتم تطهير الترمومتر باستخدام aT‏ 0000 )| 
۳ - يسمى غاز ................. بالآزوت ومعناه عديم الحياة. 
NT‏ معدن جم ونان زوخه 
ب الرسم الذى أمامك يوضح الترمومتر الطبى» انظر الرسم ثم أجب: 
-١‏ يشير إلى ۲- يشير إلى لس 6 ددا 


1 اكتب المصطلح العلمى الدال مليد كل عبارة مها يأتى: 
١‏ - غاز يستخدم فى إطفاء الحزائق 
۲ - مؤشر مسا افر على سخونة أو برودة أى جسم. 
وحدة بناء الجهاز العغصبى. 
- وحدة قياس الىك 


١|‏ ل وم امب نو ف 


> 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات 


OO‏ طعت د ماعط دواعت و 


إن اذكر استخدافا واحذا لكل من: 
١‏ - غاز الأكسجين هتر وى 

أ صؤب ماتحته خط: 1 
١‏ - المواد رديئة التوصيل للحرارة هى التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. ٠:‏ 
؟ - الوزن قار 6 لا يتفي .تفار المعان؟ 


۳ - عند اتحاد المواد بالأكسجين تقل كتلتها. 
٤‏ - النخاع المستطيل هو المستول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. 
إن علل لما يأتى: 


١‏ - لا يجمع غاز ثانى أكسيد الكريون بإزاحة الماء. 
۲ - يوجد اختناق بالترمومتر الطبى. 
((آ ضع خط تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتى: 


١‏ - أسرع المعادن فى توصيل الحرارة (الحديد ‏ النحناس - الألومنيوم) 


۲ - يتكون حجزىئء غاز الأوزون من .............. ذرات أكسجين: '(ثلاث - أربع - خمس) 
۳ - جسم كتلته ۲ كجم فإن وزنه على سطح الأرض نيوت (۲ - ۰۰-۲۰( 


E‏ ففاضل SEN e e‏ (واشعة - محدودة - كابتة) 
ب: ماذا يحدث عند؟: 1 
14 ب .امراف خان ثانى أكسيد الكريون فى بم الجير الرائق 

۲ - انكسار الترمومتر الطبى وانسكاب ما به من زثبق فى الفم. 


07 محافظة المنيا - ادارة المنيا التعليمية 


آ١‏ أكمل العبارات الآتية: 


١‏ - تقاس الكتلة باستخدام ينتما وحدة قياك الووك 


۲ - تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير ................. السائل مع تغير درجة A‏ 
۳ - يبلغ نسبة غاز الأكسجين ................ من حجم الهواء بينما نسبة ثانى أكسيد الكريون 
٤‏ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ........... روجا بينما عدد فقرات العمود الفقرى 


ن قارن بين المواد الجيدة التوصيل للحرارة, والمواد الردينة التوصيل للحرارة: 


1 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - العضو المسئول عن حفظ توازن الجسم 0 (العمود الققرى - المخيخ - الحبل الشوكي) 
۲ - يبلغ حجم الأكسجين ................. حجم الهواء (سدس - ثلث - خمس) 


١2‏ العلوم - اللصف السادس الايتدائى - الفصل الدراسى الأول 


م ل 
م DD‏ 


افتخانات الإدارات التعليمية بالمحافظات تو 


(\Y- F-۱) يبلغ عدد ضنلؤع القفض الصدرى ................ زوجًا من الضلوع.‎ - ٣ 
(CO2 - يه‎ - N») ْ . الرمز الكيميائى لغاز ثانى أكسيد الكربون هو‎ - 
(لك إذا كان كتلة جشط علص سنطح الأريض ۷۳ كجم» احسب:‎ 
الوزن على سطح الأزرض‎ - ١ 
الوزن على شظخ القمن‎ - ۲ 
اكتب المفهوط اللغلفس الدال على الغبارات الأتية:‎ © )© 
جسم فضائى جاذبيته تساوى سدس جاذبية الأزرض.‎ - ١ 
سيليزية.‎ ٠٠١ جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة ويبدأ تدريجه من صفر إلى‎ - ۲ 
سيليزية.‎ "6٠٠ لهب يستخدم فى لحام وقطع المعادن وتبلغ درجة حرارته حوالى‎ - ٣ 
العضى المسئول عن الغمليات اللاإرادية فى الإنسان.‎ - ٤ 
3 اكتب البيانات علض الشكل المقابل:‎ @( 


(0 


٤‏ - اكتب اسم الشكل 
© © ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 

- المصدر الرئيسى للأكسجين على سطح الأرض هو النباتات الخضراء. 

۲ - يعتبر مفصل الكتف مفصلًا واسع الحركة. 

٣‏ - غاز الأوزون يتكون من ثلاث ذرات ويرمز له بالرمز و0. 

- يتم الكشف عن وجود غاز ثائى أكسيد الكربون عن طريق ثانى أكسيد المنجنيز. 

() علل لما یاتی: 

١‏ - أهمية الغلاف الجوى للأرض. 

-١‏ يستبخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق 


ممم عه ممه مم مه م مم مه مده 9 


آنه محافظة أسيوط - إدارة منفلوط التعليمية 
افد 


O‏ © أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير .. 
۲ - يوجد اختناق فى الترمومتر .. 
٣‏ - نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوى .................. > ويرمز له بالرمز .... 
إذا كانت كتلة جسم تساوی ۳۰ كجم على سطح الأرض؛ فاحسب: 
١‏ - كتلته على سطح القمر "- وزنه على سطح الأرض 


ي العلوم - للصف السادس الابتدائص - الفصل الدراسى الأول ١24‏ 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات م .6 . مص 


© © اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١ :‏ - أسرع المعادن توصيلًا للحرارة . ...202020 (الحديد- النحاس - الألومنيوم - الخشب) 
3 " - يتحكم ................. فى الأفعال المنعكسة. (الحبل الشوكى - المخيخ - النصفان الكرويان - المخ) 
ْ ۳ - الغاز الذى يستخدم فى قطع ولحام المعادن هو غاز ... 


(النيتروجين- الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - الأوزون) 
ا تا اذكر أهمية كل مما يلصى: 
ا ١‏ - المخيخ "- القفص الصدرى 
© اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة مما يلى: 
١‏ - قوة جذب الأرض للجسم. 
۲ - وحدة بناء الجهاز العصبى. 
۲ - موضع اتصال طرفى عظمتين. 
٤‏ - سائل يستخدم فى صناغة الترمومترات. . 
() ل ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة () أمام العبارة غير وک 
١ 2‏ - تقل كتلة المواد بعد اتحادها بالأكسجين. 00 
0 ۲ - يسمى النيتروجين بالآزوت ومعناه عديم الحياة. . 00( 
0 ۳ - مفصل الركبة واسع الحركة. 4 
© افحص الرسم جيداء ثم أكمل البيانات: 


ال لدت حت ا د ات 


11 


: 0 
َة 9( 
3 9 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - يرمز لغاز الأكسجين بالرمز 
۲ - من المواد رديئة التوصيل للحرار: 
۳ - من المفاصل محدودة الحركة ...... 
؟ - يوجد المفصل عند تقابل 
ب اذكر المفهوم العلمي لكل مر 
١‏ - قوة جذب الأرض للجسم  220١ ١.‏ * مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها 


GG E e 


(20-0-0, -0,( 

(الحديد - الزجاج - النحاس - الألومنيوم) 
(المعصم - الكتف - الكوع - كل ما سبق) 
(العظام - العضلات - الأؤتار - جميع ما سبق) 


55 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحافظات ‏ .سه 5 


O‏ 8 أكمل: 


١‏ - يستخدم الترمومتر المكوى فى قياس ............... والترمومتر الطبی فی قياس سننب.... 
٣‏ - يتكون غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة EIRENE‏ 


اپ ماذا يحدث فص الحالات التالية؟: 
١‏ - تلامس جسم ساخن مع جسم بارد 
۲ - تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب 
(1) ضع علامة (”) أو علامة ): 
١ ٠‏ -العامل المساعد يزيد من سرعة التفاعل ولا يشترك قى التفاعل. الا 
۲ - جميع المواد توصل الحرارة. 
٣‏ - لا يوجد اختلاف بين كتلة الجسم ووزن الجسم. 
٤‏ - الدرجة السيليزية هى وحدة قياس الكتلة. 
١‏ - يوجد اختناق أعلى مستودع الزتبق فى الترمومتر الطبى. 
۲- يستخدم غاز ثانى أكسيد الكريون فى إطفاء الحرائق. 
© قارن بين المفاصل الثابتة والمفاصل واسعة الحركة: 


لسر ص ص 
س ٹا سح س 


المفاصل الثابتة المفاصل واسعة الحركة 


9 


پا جسم كتلته ٠١‏ كجم. أوجد وزنه على الأرض مع كتابة القانون. 


محافظة الأقصر - إدارة الاقصر التعليمبة 


!4 أكمل العبارات الآتية: 
١‏ - يقاس الوزن باستخدام الميزان 
” - يحاط ................ الخلية العصبية بغلاف دهنى. 
۳ - يتفاعل غاز الأكسجين مع شريط الماغنسيوم المشتعل مكونًا مادة .... 
5 - يتكون جزىء ...... 
@ علل لما يأتى: 
١‏ - يوجد اختناق فى الترمومتر الطبى. 
٣‏ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. . 


........ من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتى هيدروجين. 


3 


E الي‎ 


امتحانات الإدارات التعليمية بالمحاقظات وم س 


١ 4‏ العلوم - اتضف السادس. الابتدائ - الفصل الدراسى الأول 


(1) ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة: 


١‏ - يتوقف وزن الجسم على كتلته والكوكب الموجود عليه الجسم فقط. 
۲ - تدريج الترمومتر الطبى من ٠١‏ درجة سيليزية حتى ٤٠١‏ درجة سيليزية. 
۳ - ينتج غاز الأكسجين بوفرة من النباتات الخضراء أثنأء عملية البناء الضوئى. 
٤‏ - مفصل الركبة ومفصل الكوع "المرفق" من المفاصل واسعة الحركة. 
كأ قسم المواد الآتية فى الجدول التالى حسب توصيلها للحرارة: 
(الحديد - الخشب - البلاستيك - النحاس) 


سر س سس سس 
سے عبد عدا مه 


مواد جيدة التوصيل للحرارة مواد ردينة التو 


([© اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


a جسم وزنه على سطح الأرض ۲۰ نيوتن تكون كتلته تساوى‎ - ١ 
كجم - ۲۰۰ كجم - ۲ نيوتن)‎ ” - مجك٠١(‎ : ١: 
........ تضاف الخميرة إلى المخبوزات ليحدث التخمر وينتج غان‎ - ” 
(الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الهيدروجين)‎ 
تكون النيتروجين أهم جزء فى ..... (الدهون - الكربوهيدرات - الماء - البروتينات)‎ - 5 
Ss جَمَيّع ما يلى من مكونات جسم الخلية الحعصبيةء ما عدا‎ - ٤ 
(النواة - السيتوبلازم - التفرعات النهائية - التفرعات الشجيرية)‎ 


@ ماذا يحدث إذا؟: 


١‏ - استمرت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الارتفاع فى الغلاف الجوى 
"- كسر الترمومتر الطبى بأسنان المريض داخل قمه 
© اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه كل عبارة مما يأتى: 
١‏ - وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبًا كتلة لتر من الماء المقطر. 
۲ - المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 


۳ - الهيكل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى. Ce‏ 
٤‏ - يستخدم فى التبريد ويتكون عند تحويل غاز ثانى أكسيد الكربون إلى سائل بالضغط 
والتبريد ثم تخفيف الضغط. 


#؛ اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام على الرسم: 
١‏ - المادة رقم )١(‏ هى ... 
۲ - السائل رقم (۲) هو ... 


2 
7 
ا 


م ج 


2 


ی د مره 


ERDE 


- الإجابات النموذجية عن أسئلة دروس الوحدات (الكتاب المدرسى - سلاح التلميذ) 
-إجابة التدريبات العامة على الوحدات (الكتاب المدرسى - سلاح التلميذ) 

- إجابة أختبارات سلاح التلميذ على الوحدات 

- إجابة تدريبات واختبارات سلاح التلميذ العامة على الفصل الدراسى الأول 

- إجابة التدريبات والنماذج التى وردت بموقع وزارة التربية والتعليم لعام ۸٠١۲م‏ 
- إجابة امتتحائات الإدارات التعليمية بالمحافظات لعام ۲۲٠۲م‏ 


ف 
ه 
ا 
ه 
ل 


0 شم العلوم -لفكف السادس الأبقدائة - الفصل الدراسى الأول 4 


الإجابات النموذجية 


الإجايات النموذجية عن أسئلة درس الوحدة الأول 


) درس الوحدة 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 


®© ا الجرام - الكيلوجرام - النيوتن 
© الميزان ذى الكقتين - الميؤان الزخيركى 
جع المكان 
ت كتلة الجسم - كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم - بُعد الجسم 
عن مركز الكوكب 
الكتلة 9ب الوزن € الكيلوجرام اد النيوتن 
وزن الجسم على سطح الأرض = الكتلة بالكيلوجرام × ٠١‏ 
=1 × 10-1 نيوتن 


وزن الجسم على سطح القمر = ل × وزنه على سطح الأرض 
٠١ ٠ ×=‏ نيوتن 
@ تة السائل = كتلة الكأس والسائل - كتلة الكأس فارغة 
= ۷۲ - ۱۱۹,۷1 = 11,4۷ جرام 
كتلة السائل بالكيلوجرام = 
وزن السائل بالنيوتن = كتلة ١‏ 


داوكا« 
١‏ - الوزن 


ادكه 


7761-٠‏ تيوتن 


” - الكلوجرام __ ۲ - النيوقن "١‏ 4 - الككلة 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ 

®۱ - ثابت - الوزن " - الفيزان المعتان - الميزان الزتبركى 
٣‏ - الكتلة - النيوتن 5 -(ه) كجم2 ٠‏ - الوزن - النيوتن 
0-5 - (5) كجم 6- وذن 
-الجرام 

®۱ - الميزان الزنبركى ۲ - تساوى SOT‏ 
(0-e‏ م/م - () کیلوجرام )۱(-٦‏ ر 
- (۷۱) نيوتن ۸( ٩‏ - الأرض 
۱۰ - تتناقص سن 

١9‏ - الكتلة ودن 

NE‏ البو ا ه - النيوتن 
٦‏ - الميزان الزنبركى_ 27 المّيزان المغتاد 

Vo Voit fur ¥ ×-۱@ 

دير X-۷‏ م 

١‏ - الكتلة ۲ - تقل 7 )٠١(-‏ نيوتن ٤‏ - تساوى 
© -الوزن  O CS‏ دراك 
١00‏ - تتناقص اکر 7 د سدس 

> - الميزان المعقاد © - الجرام 

.0( معد) ()مع() اه( زعام (ع) 


١84‏ العلوم - الصف السادس الابتدالي- الفصل الدراسى الأول 


1 


١[(‏ - لأنه عند اتزان الكفتين تكون كتلة الجسم مساوية مجموع كتل 


الأثقال فى الكفة الأخرى. 
۲ - لأن الكتلة لا تتغير بتغير حالة المادة (صلبة - سائلة - غازية). 
* -لأن كتلة وقوة جاذبية القمر أقل من كتلة وقوة جاذبية الأرض. 
٤‏ - لتساوى قوة جذب الأرض على الكفتين. 
٠‏ - لأن قوة الجاذبية الأرضية تقل بالابتعاد عن مركز الأرض فيقل 
الوزن: 
- لأنَ الوزن = كتلة .الجسم بالكيلوجرام  ٠١‏ 
۷ - لأن وزن الجسم يتوقف على كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 
۸ - لأن الوزن = كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠١‏ 
4 - لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض. 


© - تغلل الكظة ثابتةء بينما يقل وزنه. 


۲ - يزيد وزن الشخص. ٣‏ - تظل الكتلة ثابتة ولا تتغير. 
٤‏ - يتغير وزنه. حيث يقل للسدس على سطح القمر. 
١‏ - قياس كتل المواد - قياس وزن الأجسام , 
١!‏ - الكتلة على سطح القمر = ٠١‏ كجم 
۲ - الوزن على سطح الأرض = الكتلة (بالكيلوجرام) × ٠١‏ 
3-١ =۰ × ۴۰ =‏ نيوتن 
١ @‏ - الكلة على سطح الارضى س ت لح على سطع اس 
= نلك = ۱۲ كيلوجرامًا 
- الوزن على سطح القمر ‏ .الدذن عى سطع للف 
أب نل ٠١‏ نيوتن 
€ الكتلة (بالكيلء جرار) ‏ اه بلجل 
= =۲ كيلوجرام 
١‏ - الكتلة على سطح القمر = ۲ كيلوجرام 
- الوزن على سطح الأرض- الكتلة (كجم) × ٠ ٠١‏ 
١۶×۲‏ ۲۰ نيوتن 
- الوزن على سطح القمر ى :الهذث على سطع الخد 
= نك - 7,1 نيوتن 
ذا ١‏ - الوزن على سطح الأرض = الوزن على سطح القمر × ٠‏ 


.-د-"ا*<1١١-‎ 


؟ - الكتلة على سطح الأرض - 


۰ نيوتن 
وذن الجسم على سطح الأرض 
- 


٣‏ - الكتلة على سطح القمر > ٠١‏ كيلوجرامًا 


الإجابات النموذجية 


ها ١‏ - كتلة قطعة الصخر = ٠٠١‏ جرام 
الكتلة بالكيلوجرام = من = ٠,۳‏ كجم 
۲ - وزن قطعة الصخر = الكتلة (بالكيلوجرام) × ٠١‏ 
3-3١ × ۰,۳‏ قیوتن 
٣‏ - لا يحدث تغير لكتلة قطعة الصخر بتغير المكانء بينما 


يحدث تغير لوزن قطعة الصخر بتغير المكان. 


- يستخدم فى تقدير كتل الأجسام. 

٣‏ - اسم الجهاز: ميزان ذو كفة واحدة رقمى 
- يستخدم فى: تقدير كتل الأجسام. 

٣‏ - اسم الجهاز: الميزان الزنبركى 
- يستخدم فى قياس وزن الجسم. 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 
١‏ - الكتلة ۲ -الميزان المعتاد ‏ “ - الميزان الزنبركى 
٤‏ -الجرام © - الكيلوجرام -الىژن 
۷ - النيوتنت ۸ - الأرض ٩‏ - الكتلة 


01 0 
3) الميزان ذى الكفتين - الميزانّ الزنيركى (@ المكان 
ج كتلة الجسم - كتلة الكوكب الذى يوجد عليه الجسم - بُعد ' 


الحم عن كد الو ؟ ٠-القمر 1١‏ الميزان الحساس 
@ أجب بنفسك. 1 
© 77 كتلته على سطح القمو = 5١‏ كجم ۽ ١١‏ - مركز الأرض (أو الكوكب) لأسفل 
ا وزنه على سطح الأرض > الكظة بالكيلوجرام × CED: ٠١‏ 
e‏ 01 
ey‏ ! @ )مع (ب) ()مع() ()مع(ه) -()مع(ج) 
i BL‏ 0 ا © (۱) مع (ج) (۲) مع (د) (۲) مع () )٤(۰‏ مع (ب) 
ب 0 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ Cm‏ 
-١ ¦ 35‏ تساوى ۲-ابتعدناعن ٤ )٠٠٠١(-*‏ - الجرام 
ين ¦ 5- ثابت ٦‏ -اضصغر مق اباد )١(‏ ۸ - الزنبرکی 
۲ - بُعد الجسم عن مركز الكوكب - كتلة الجسم !| ١-الوزن  ٠١‏ كتلة 6)1( ١‏ -ستة أمثال 
6 وده ه - قوة جاذبية - وزن ! ١‏ -يقل 2 ٠٠١(-١8 ٠ 4)550(-1١8‏ جرام) ١1‏ -الكتلة 
5 وزن عقة الاثازه) كطر 0-4 ؟ ا -الكتلة )٠١(-1١6‏ 6- الجرام 
۹ - الفمتاد ادرک )1(-١١‏ كجم ١١-الكتلة‏ : GEES‏ 
۲٣-٣‏ نيوتن ۱۳۲ -أکبر من ٤‏ - كتل ؟ ١‏ - لأنه عند اتزان الكفتين تكون كتلة الجسم مساوية مجموع كتل 
6 - مركز الأرض ١١‏ - المادة ۷ - الكيلوجرام | الأثقال فى الكفة الأخرى. 
مجموعة ۲ : ۲ - لأن الوزن = كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠١‏ 
١‏ - الكتلة 0-7-۲ 3 (-00) جرام ؟ ٣‏ -لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض- 
٤‏ -الزنبركى ‏ ه-(١٠)‏ 2 1-(١)نيوتن‏ ؟! 4 - لتساوى قوة جذب الأرض على الكفتين. ٠‏ 
۷ اتون ۸-(۲) کجم ١-الوزن‏ 0 ه - لأن قوة جذب الأرض للجسم تساوى 5 أمثال قوة جذب القمر 
٠‏ () نيوين 1١‏ - كطة ۱۲ - )14( 0 للجسم؛ نظرًا لكير كتلة الأرض عن كتلة القمر. 
)٠١١( - ١6‏ جرام ۱۶ -(۱۰۰۰) 16 - )١1(‏ نيوتن ! + -لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغيز بتغير المكان. 
)1١(-7‏ كجم ١7‏ -الكتلة ‏ 8١-الأرض‏ 5١-(١٠١٠)نيوتن‏ 0 ۷ - لأن قوة الجاذبية الأرضية تقل كلما ايتعدنا عن مركز الأرض» 
FEE‏ إ ‏ وبالتالى يقل الوزن. 
A? EN EV SED IE ASN FEA‏ - بسبب جاذبية الأرض لها. 
ا ا اي اللي ANE ZANT‏ لكي ¦ ٩‏ -لأنه كلما ازدادت كتله الكوكب زادت قوة جذبه للجسم الموجود عليه. 
الي /-\V‏ َ 


٠‏ - بسيب قوة جذب الأرض للجسم. 


تف الملوم اللصف السادس الابتدائى - اتفصل الدزاسى الأول ١2‏ 


الإجابات النموذجية ميبييةه اة 1 


Eza‏ مجنو 
١‏ - تظل الكتلة كما هى لا تتغير ۲٠‏ - تظل الكتلة كما هىء بينما يقل الوزن ؛ ١‏ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
٣‏ - لا تسقط الأجسام على الأرضء ولا تستقر وتطير فى الفضاء. ۲ - قوة جذب الأرض للجسم. 
٤‏ - زاد وزن الأجسام الموجودة عليه. ٣‏ - وحدة قياس الوزنء ويكافئ وزن جسم کتلته )٠١١(‏ جرام. 
٤ Ee‏ - وحدة قياس الكتلة, ويكافئ تقريبًا كتلة لتر من الماء المقطر. 
١‏ - قياس كتل الأجسام الصغيرة ۲ - قياس وزن الأجسام ؛ ٠‏ - وحدة قياس الكتلة؛ ويكافئ تقريبًا كتلة مشبك الورق المعدنى. 
© © الوزن على سطح الأرض = الكتلة (كجم) × En ٠١‏ 
= ۱۸۰ × ۱۰ = ۱۸۰۰ نيوتن 4 
ديوس أ ۲ 5 ١‏ 3 0 ¥ 
) الوزن على سطح القمر - اندم سلع ا e‏ © رقم )١(‏ ا رقم (5) 


a 


- ۳۲۰۰ نيوتن 
١6‏ د و ل م 
6 
ب ب ساي ٣٣۰‏ كجم 
OT E 3‏ 
9 الوزن على سطح الأرض = الكتلة على سطح الأرض (كجم) × ١٠١‏ 


1١٠٠١ - ١٠١ × ۰ -‏ نيوتن 
الوزن على سطح القہ ر الحقن عى سطع لأنضر ‏ نل = ٠١ ١‏ نيوتن 
@ الوزن على سطح الأرض = الوزن على سطح القمر × 7 


@ ۰ كتلة الشخص فى الحالتين ثابتة؛ لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر 
بتغير المكان. 
لزن الف فی انل ل أفل من ورن ن الشعل ل : لأن 
ارتفاع المنطاد فى الشكل (آ) أعلى من ارتفاع المنطاد فى الشكل _ 
E‏ مد (ب) وكلما زاد الارتفاع زاد البعد عن مركز الأرض؛ فتقل الجاذبية 
@ كتلة الجسم على سطح الأرض - دنن على سطع لال ۔ زنك ل ١١‏ كجم الأرضية ويقل الوزن. 


@ إجابة اختبارات سلاح التلميذ على الوحدة الأول 


- نل ١>‏ ١نيوتن‏ 
١ 19 ©‏ - تساوى ۲-الوزن *-(0؟) 4-الكتلة 
)ا ١‏ - تظل كتلته ثابتة» ويقل وزنه بالارتفاع عن سطح الأرض. 
۲ - لا تسقط الأجسام نحو مركز الأرضء وتطير فى الهواء. 


)٠١(-1١ 709‏ كجم ۲ )٠٠١(- 1: E‏ ع-أقل من 
بأ ١‏ - يقل وزن الجسم. 
" - يسقط الجسم لأسفل نتيجة الجاذبية الأرضية. 


الاختبار الأول 0 الاختبار الثانى 
١ 19 00‏ - الكتلة سدس @ 0 ۱-الوزن ‏ "-ستةأمثال 
م ٤‏ - كتلة - أكبر 0 0 ٤‏ - الكيلوجرام 
ليا ١‏ - الكتلة على سطح الأرض - ادن عى سطع ال 0 ا ١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض = الكتلة بالكيلوجرام × ٠١‏ 
- نك - ١١‏ كجم 1 5٠0-٠١ × ٦=‏ نيوتن 
E‏ ے الوذث على سطح لاز أ وزن الجسم على سطخ القمر = وزن الجسم على سطح الأرض 
د ٠‏ نيوان ا 
أ 


١ 1 @‏ - الكتلة ١‏ -الكيلوجرام ؟- الوزن ؛ -النيوتن ! 62 19 ١‏ - الكتلة 0 
َي أجب بنفسك. ۲ - النيوتن ٤‏ - الميزان الحساس 
10 م 10-1 @ ١‏ - لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 


۳- (۱۸۰۰) نيوتن -٤‏ الخضراوات والفاكهة 
له ١‏ - لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 
٣‏ - لأن الوزن على سطح الأرض = الكتلة بالكيلوجرام × ٠١‏ 


۲ - بسبب قوة جذب الأرض للجسم. 
© ۱-(۱۰۰۰) ۲-الزنبرکی )٠٠١(-*‏ ٤-أکبر‏ من 
١‏ - الميزان الزنبركى ۲ - الوزن 


١4‏ العلوم - للصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول 


الإجابات النموذجية 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 
@ 17 جيدة @ التحاس 
)ا صناعة أوانى الطهى > صناعة الغلايات 
إهت الخشب - البلاستيك 
أ صناعة مقايض أوانى الطهى - الملابس الصوفية الثقيلة 


6 


0 417» بعض ١‏ 79 « رديئة ‏ (2] × الألومنيوم 
8 × البلاستيك 4 × الخشب 
@ © المواد جيدة التوصيل للحرارة 
#ا المواد رديئة التوصيل للحرارة 
® أجب بنفسك. 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ 
١ @‏ - الطاقة “وة - سفونة 
٣‏ - الأعلى - الأقل ٤‏ - رديئة التوصيل للحرارة 


« - الألومنيوم - البلاستيك ١‏ - الزجاج - الهواء 
۷ - الأغذية - الزجاج - الورق - المنسوجات . 
ايض أوانى الطهى - مقايض الغلايات 


8 - النحاس 


جاج والخشب ۲ - النحاس 
٣‏ - البلاستيك ٤‏ - الزئبق 
ه - درجة الحرارة ٦‏ - تتمدد وتزيد فى الحجم 
+ - حرارة الجسم ۸ - الساخن إلى البارد 


-١ @‏ الحرارة ۲ - درجة الحرارة 
٣‏ - مواد جيدة التوصيل للحرازة 
٤‏ - مواد رديثة. التوصيل.للحرارة 


ه-التحاس ‏ , ٦‏ - الألومنيوم 
X-< Xx- xX- x۱ @‏ 
ا ۷-/ ۸-/ 
١ ((‏ - الألومنيوم ؟ ادي ١‏ - مختلفة 
اا o0‏ 
-الألومنيوم -الخشب_ ۷-الخشب 
([@ النحاس - الألومنيوم - الحديد 
6 (۱) مع (ب) (۲) مع (ج) (۲) مع (د) )٤(‏ مع () 


)١( ©‏ مع (ج ) (۲) مع () ()مع(ب) 
١‏ -لعدم التواء القضبان نتيجة تمددها بالحرارة صيفًا وعدم وقوع حوادث. 
۲ - لأنها مواد جيدة التوصيل للحرارة. 
٣‏ - لأنها مواد رديثة التوصيل للحرارة. 
٤‏ - لانتقال الحرارة من اليد إلى قطعة الثلج. 
ه - للمحافظة على حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة. 
٦‏ - لأن الهواء ردىء التوصيل للحرارة؛ فيعمل على عدم وصول الحرارة 
لداخل المنزل صيفًا وعدم تسربها من المنزل إلى خارجه شتاءً. 
۷ - لأنه يسمح بسريان الحرارة خلاله. 


۱Q8 5‏ - لا تنتقل الحرارة من أيهما إلى الآخر. 
٠‏ ۲ - يحدث التواء للقضبان وتقع الحوادث عند تمددها بالحرارة 
1 صيقًاء. 
٣ 1‏ - نشعر بالسخونة لانتقال الحرارة من كوب الشاى إلى اليد. 
الإُ١‏ - صناعة أوانى الطهى والغلايات والقدور. 
٠‏ * - صناعة مقابض أوانى الطهى ومقابض الغلايات ومقبض 
1 المكواة الكهربية. 
5 ۲- صناعة أوانى الطهى والغلايات والقدور. 
4 - تحفظ حرارة الجسم وتقينا من برودة الجو. 
07 ه - يحفظ حرارة الشاى. 
؟ 9# 9 الجسم الساخن (آ) - الجسم البارد (ب) 
1 تيتا الجسمان متساويان فى درجة الحرارة. 
ا إجابة اختبار سلاح التلميذ 
١ © !!‏ - اليد - قطعة الثلج ٣‏ - الألومنيوم - البلاستيك 
٣ 0‏ - رديثة التوصيل للحرارة ؛ - جيدة - رديثة 
١ 89‏ - تشعِن بالسهونة لانتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى اليد. 
0 ۲ -يحدث التواء للقضبان وتقع الحوادث عند تمددها بالحرارة صيقًا. 
١ 0 0#‏ - الحرارة 9 مواد دة الترشيل اراح 
NT‏ © اليراء 
١‏ - صناعة أوانى الطهى والغلايات والقدور 
۲ - تحاقظ على درجة خرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة. 
١ 0© ''‏ - البلاستيك ۲ - النحاس 
٣‏ - الزتيق ٤‏ - الترمومترات 
ا ١‏ - لأنه يسمح بسريان الحرارة خلاله. 
۲ - لأن الهواء ردىء التوصيل للحرارة» فيعمل على عدم 
وصول الحرارة لداخل المنزل صيقًا وعدم تسربها من 
المنؤل إلى خارجه شتاة. 
' 09ه©1-م عدي عي 
ا أجب بنفسك. 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 
909 ۲-۲ @ الطبى © الطبى - المثوى 


د | قياس درجة حرارة السوائل - قياس درجة حرارة جسم الإتسان 


ع-ي» 


هة أداة تستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
أ (صفر" سيليزية) - "٠٠١(‏ سيليزية) 
@ × المثوى 
)ا × الطبى الك × الزئبق 
' 1 الترمومتر المئوى إل الترمومتر الطبى 120 الزثبق 


4 « المثوى 


ج العلوم - اللصنف السادني 'الابتذائز[ى- القصل الدراسى الأول 0 


الإجابات النموذجية 


إجابة تدريبات سلاح التلميذ 
0١-حجم‏ ۲ - الترمومتر الطبى - الترمومتر المتوى 
؟ - (صفر) = ٤ )٠٠١(‏ - الترمومترات 
© - درجة حرارة - )٤١(‏ 5 - درجة حرارة السوائل 


۷- (صفر) 
١ 6#‏ - الماء ۲ - حجم السائل ٣‏ ركيق 
E‏ لدوم ممم 
(Vv) -V (er)‏ 
١9‏ - الترمومتر ۲ -الترمومتر الطبى ۳ - الترمومتر المثوى 
٤‏ - الكحول الإيثيلى ه - الزئبق 
X- X-\‏ “دل X-o X-‏ 
١-الزئبق )°٤۲(-۲‏ #-حجم 
اتويت ال ه - غليان الماء 


١ ©[((‏ - لأنها وسيلة غير دقيقة فى قياس درجة الحرارة. 
۲ - لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ حتى نتمكن من 
تسجيل القراءة بسهولة. 
۳ - لأآنه: 
* سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومتر. 
* جيد التوصيل للحرارة. * منتظم التمدد. 
# لا يلتصق يجدار الأنبوبة الشعرية الزجاجية. 
* يبقى سائلًا بين درجتی حرارة (-°۳۹ : /7601*) سيليزية؛ مما 
يعطى مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. 
٤‏ - ليعود الزئبق إلى المستودع. 
© - لأنه يظل سائلا بين درجتى حرارة (-55 * : ۲١۷‏ ") سيليزية. 
5 - لأن درجة حرارة الماء المغلى تكون أعلى من °٤١‏ سيليزية؛ 
مما يؤدى إلى تمدد الزئبق وضغطه بشدة على الأنبوبة 
الشعرية وينكسر الترمومتر. 
۷ - حتى لا ينكسر الترمومتز؛ وتبتلع الزئيق السام الموجود بداخله 
8- لأن مدى حرارة جسم الإنسان الذى يستطيع العيش بها يتراوح بين 
)*٤۲ : *۲١(‏ سيليزية. . 
٩‏ - لأن الماء يغلى عند درجة حرارة )”٠٠١(‏ سيليزيةء وتدريج 
الترمومتر الطبى يبدأ من (55* : 87*) سيليزية. 
١‏ - يتمدد الزئيق؛ ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية؛ فينكسر الترمومتر. 
۲ - يعود الزئيق بسرعة إلى المستودع» ولا نتمكن من تسجيل 
القراءة بسهولة. 
٣‏ - يحدث تسمم قد يؤدى إلى الوفاة. 
٤‏ - يرتفع الزثبق فى الأنبوبة الشعرية إلى ٠٠١‏ ° سيليزية. 
١‏ - صناعة الترمومترات 
۲ - قياس درجة حرارة جسم الإنسان 
٣‏ - قياس درجة حرارة السوائل ؛ - تطهير الترمومتر الطبى 
ه - يمنع عودة الزثبق إلى المستودع: للتمكن من قراءة درجة 


7 العلوم - الصف السدادنين الإيتداني- القصل الدراسى الأول 
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١9‏ - 9 الترمومتر الطبى 


١ 649 - ۲‏ - مستودح الزكبق 


'@ 
57 


في 


اب 


هذا 


3 


3 
© 
3 


@ جسم الإنسان 
& ا منع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ حتى نتمكن من 

تسجيل القراءة بسهولة. 
3ا الكحول الإيثيلى 


)٤١( - )١5( نه‎ 


۲ - آنبوبة شعرية 


ب الترمومتر المئوى © قياس درجة حرارة السوائل 
د (صفر) - ١ )٠١١(‏ 
إجابة اختبار سلاح التلميذ 


١‏ - الكحول الإيثيلى - جسم الإنسان 

۲ - الترمومتر الطبى - الترمومتر المئوى 

(er) = (ro) =6 حجم - درجة الحرارة‎ - ٣ 

١‏ - يتمدد تمددًا منتظمًا بداخل الترمومثر عند ارتقاع درجة الحرارة. 

۲ - قياس درجة حرارة السوائل. 

١‏ - اختتاق ۲ - الترمومتّر المئوئ 

١‏ - الترمومتر الطبى 4 -الزئبق 

١‏ - ينكسر الترمومتر وينسكب الزثبق فى الفم مسبيًا التسمم. 

" - يتمدد الزئبق ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية 
وينكسر الترمومتر. 


١-اختناق‏ "-(ل*) "*-عمؤديًا 4- ضيقة وشفافة 


١‏ - حتى يعود الزئبق إلى المستودع 

" - لأنها وسيلة غير دقيقة فى قياس درجة الحرارة 
-/ ۲-/ كد دين 4 

١‏ - الترمومتر الطبى 


۲ - (۱) مستودع زئبق (۲) اختناق 2 (؟) أنبوبة شعرية 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسس 
الترمومتر . (# الترمومتر المئوى - الترمومتر الطبى 
النحاس - الألومنيوم - الحديد 
الخشب - البلاستيك - الزجاج 
الترمومتر !با المواد جيدة التوصيل للحرارة 
المواد رديئة التوصيل للحرزارة 


@استخدامات المواد جيدة التوصيل للحرارة. مثل: الألومنيوم. 
النحاسء الصلب المقاوم للصدأ فى صناعة أوانى الطهى والقدور 
وغلايات المنازل والمصائع. 
أما استخدامات المواد رديئة التوصيل للحرارة مثل : الخشب 

. والبلاستيك فى صناعة مقابض أوانى الطهى والقدور والغلايات 
وأدوات تحضير الطعام وغرفه. 
- البلاستيك يستخدم فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. 
- الأغطية الثقيلة (اليطاطين) والملايس الصوفية الثقيلة للمحافظة 


على درجة حرارة الجسم فى الشتاء وعدم الشعور بالبرودة. 


الإجابات النموذجية 


لللاللك  r ١‏ مض ف بض جا 


@ أجب بنفسك. 'مجموعة هأ 
© 19 × المتوى نْب × الطبى ١‏ - الحرارة ۲ - دوجة الحرارة 
2 × الخشب @ ٢‏ الألومنيوم ٣‏ - الزئيق ٤‏ - المواد جيدة التوصيل للحرارة 


٠‏ - المواد رديثة التوصيل للحرارة ١‏ - الترمومتر 

۷ - الترمومتر المتوى ۸ - الترمومتر الطبى 

؟ - الترمومتر الرقمى ٠‏ - الدرجة السيليزية 
١‏ - التحاس ۲ - الكحول الإيثيلى 

۳١‏ - المواد جيدة التوصيل للحرارة 

٤‏ - المواد رديئة التوصيل للحرارة 

CES 


١-(١)مع(ج)‏ (0) مع (د) 


® آ لأن الزئيق سائل فضى يرى بوضوح خلال الزجاج ويتمدد 
بانتظام ولا يلتصق بجدار الأنيوبة الشعرية. 
لبها لأن الخشب والبلاستيك من المواد رديئة التوصيل للحرارة. 
(©) لأن الألومنيوم أو الصلب المقاوم للصدأ مواد جيدة التوصيل 
للحرارة. 
ا لمنع عودة الزئيق بسرعة إلى المستودع حتى نتمكن من 
تسجيل درجة الحرارة بسهولة ودقة. 


إجابة تدريبات سلاج التلميذ (۲) مع () )٤(‏ مع (ه) 
Ea‏ ؟-(١)مع(ه)‏ (۲) مع (ب) 
١‏ - الألومنيوم - النحاس ۲ - الطاقة (؟) مع (ج) )٤(‏ مع (د) 
٣‏ - لا تسمح - الخشب 2 درجة ارق ۳ -() مع (ج) (۲) مع (د) 
ه -التماس ٦‏ - لوحى زجاج - هواء (۳) مع (ب) )٤(‏ مع () 
- حجم - درجة الطرارة لطن مجموعة ۷ 
٩‏ - تجمد الماء - غليان الماء 1° -١ (éY) - (To)‏ الكحول الإيثيلى ۲ -السوائل ‏ “ -(57©) ٤‏ - النحاس 
١ه‏ شعرية ؟ - أواتى الطهى 50 ١-الخشب‏ "- الزكيق 


١‏ - نشعر باليرودة لانتقال الحرارة من اليد إلى قطعة الثلج. 


۳ - الخشب - البلاستيك 
٤‏ - جيدة التوصيل للحرارة - رديئة التوصيل للحرارة 


6 - مقابض أواتى الطهى ا ۲ - تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل 
۷ - الزثبق - الكحول الإيثيا )°۲ فى درجة الحرارة. 
E‏ - 0 ۴ - لا تتتقل الحرارة بينهما. : 

٤ 0 2‏ - يحدث التواء للقضبان نتيجة تمددها بالحرارة صيفا ووقوع حوادث. 
يكت ه - يعود الزثبق إلى المستودع سريعًا ولن تتمكن من قراءة درجة 
0 فف ۳ - حجم السائل الحرارة بسر 0 
- الخشب 0 . © - البلاستيك - يتمدد الزئبق بانتظام. 

٦‏ - يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة "- الزثبق ۷ - لا يمكن رؤيته ولا يمكن قراءة درجة الحرارة. 

۸ - الزثبق ۹ - صقر ٠‏ - زئبق ۸ - ينكسر الترمومتر. 

١-(-4*دلاه") ١١‏ -الكحول الإيثيلى ٩‏ - ينكسر الترمومتر وينسكب الزئيق فى القم مسببًا التسمم: 
٤ 0‏ - من يدك إلى قطعة الثلج ٠‏ - لا نستطيع الإمساك بالأشياء. لعدم قدرتنا على صنع مقابض 


تحمينا عند لمس الأوانى الساخنة. 
١‏ - يتخفض الزئبق فى الترمومتر حتى درجة صفر سيليزية. 
٠‏ - تتتقل الحرارة إلى اليد ونشعر بالسخونة. 
CEES‏ 


١‏ - لأنه لا يسمح بمرور الحرارة خلاله. 


⁄-٦ Xo FX Fo Ao ادي‎ 
IN. ZN. FE. FEA FN 
وك ث”‎ VANE الدس”‎ 


E GES‏ لال ار 

-١‏ النحاس ۲ - الألومنيوم ” - الحديد ٤‏ - بالزئبق ٣‏ - لأنها جيدة التوصيل للحرارة. 

٠‏ - عشرة - السوائل ۷-أقلمن ۸-(۳۷) ٤‏ - لأنها مواد رديثة التوصيل للحرارة. 

ة-(صفر) ٠‏ -الألومنيوم -١5 )*49(-١١‏ تسمح ه - لمتع رجوع الزثبق بسرعة إلى المستودع فنتمكن من قراءة درجة 
۳ - الزئبق احجم 6 - الطبى  ١5‏ مختلفة الحرارة بسهولة. 


العلوم - للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 4 


5 چچ ا ا 2 
الإجابات النموذجية 
7 - لأنه: © ) إجابة اختبارات سلاح التلميذ علص الوحدة الثائية 
* سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من زجاج الترمومتر. الدمل الاختبار الأول 
* جيد التوصيل للحرارة. هل i‏ 
» منتظم التمدد.  "‏ الألومنيوم - الحديد ؛ - البلاستيك - الخشب 
* لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية الزجاجية. إل -١‏ صناعة أدوات الطهى والغلايات والقدور 
٭ يبقى سائلًا بين درجتى حرارة (- 54 * : ۲۵۷ *) سيليزية: مما ۲ - صناعة الترمومترات 
يع مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة! ® (آ# -١‏ المواد رديئة التوصيل للحرارة ‏ ؟ - درجة الحرارة 
۷ - حتى يعود الزئيق إلى المستودع. 0 1 + ا 
5 رمومدر 
۸ - للقضاء على الميكزويات. ا 
حال ؟ - )١(‏ مستودع الزئبق (1) أنبوبة شعرية 
4 - حتى لا ينكسر الترمومتر فينسكب الزثبق السام فى القم. © 3 ١-حجم‏ ۲ - اليه إلى الج 
٠‏ - لعدم وجود اختناق به؛ فيعود الزثبق بسرعة فلا تقاس درجة ٤ (rv)-r‏ - الهواء 
الحرارة بدقة. @ -١‏ حتى يعود الثبق إلى المستودع. 


١‏ -لأنه يظل سائلا بين درجتى حرارة (-°۳۹ : 501*) سيليزية. 


؟ - لان العاء يعلى عند درجة حرارة )*٠١١(‏ سيليزية: وتدريج 


الترمومتر الطبى يبدأ من (70* : 87*) سيليزية. 
۳ - لأنها وسيلة غير دقيقة لقياس درجة الحرارة. 


٤‏ - حتى لا يحدث التواء للقضبان نتيجة لتمددها بالحرارة صيقًا وعدم 


وقوع حوادث. 


5 - لأن الهواء ردىء التوصيل للحرارة فيعمل على عدم وصول الحرارة 
لداخل المنزل صيقًاء وعدم تسربها من المنزل إلى خارجه شتاء. 


5 - للمحافظة على حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة. 
۷ - حتى لا يتمدد الزئيق وينكسر الترمومتر. 

١‏ - صناعة أوانى الطهى 

۲ - صناعة مقابض أوانى الطهى (مقبض المكواة الكهربية) 
٣‏ - صناعة الترمومترات 

٤‏ ب صناعة أوانى الطهى - الغلايات - القدور 

٠‏ - يفضل استخدامه لقياس درجة حرارة الأطفال. 

١‏ - قياس درجة حرارة السوائل 

)ه(-١‎ 


۲ - صفر 


4 الملوم ‏ للصف السادس الابتدانى ‏ الفصل الدراسى الأول 


زا 


لكا 


۲ - ليمنع عودة الزئبق إلى المستودع بسرعة؛ فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 


١‏ - الطبى ۲ - غليان 
٣‏ - الكحول الإيثيلى ٤‏ - عشرة 


١‏ - يحدث التواء للقضبان “نتيجة تمددها بالحرارة صيقاء 
ووقوع حوادث. 
۲ - يرتفع الزئبق فى الأنبوبة الشعرية إلى ٠٠١‏ * سيليزية. 
الاختبار الثانى 
١‏ - البلاستيك - الخشب 
٣‏ - (۳۷) - الترمومتر الطبى 


۲ - صفر - (۱۰۰) 
٤‏ - اختناق - التدريج 


١‏ - لا تنتقل بينهما الحرارة 

۲ - يتمدد الزئبق ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية وينكسر 
الترمومتر. 

١‏ - مواد جيدة التوصيل للحرارة ۲ -النخاس 

٣‏ - الحرارة ٤‏ - البلاستيك 


١‏ - يمع عودة الزتبق إلى المستودع بسرعة؛ فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 
۲ - يستخدم فى قياس درجة حرارة الأطفال. 


١-صفر‏ ۲ - درجة الحرارة 

٣‏ - الآلومنيوم ٤‏ - حجم السائل 

١‏ - (آ) لأنه يتمدد بانتظام (ب) جيد التوصيل للحرارة 
۲ - لأن الخشب والبلاستيك من المواد رديئة التوصيل للحرارة 
١‏ - الألومنيوم ۲ - الشعرية 

٣‏ - الهواء ٤‏ - المئوى 

١‏ - الطبى 

)١( - ۲‏ اختناق )١(‏ أنبوبة زجاجية سميكة 


الإجابات النموذجية 


الاختبار الأول كَّ الاختبار الثانى 
١ 9®‏ - الكيلوجرام - النيوتن ۲ - الخشب - البلاستيك © ١‏ - الكتلة - الماء المقطر ۲ - الطبى 
۴ - جيد ٤‏ - الوزن ١‏ - الوزن ٤‏ - (صفر) - )٠١١(‏ 
ا أجب بنفسك. با أجب بنفسك. 
@ ۹رد ۲ - البلاستيك 119 درم SE‏ 
٣‏ - الكتلة (ro) -5é‏ 1 يقل ٤‏ - البلاستيك 
ا أجب ينقسك. لآ أجب بنفسك. 
١ 1709‏ - مركز الأرض ( أو الکوکب) ۲ - الزتبق ١11709 ٠‏ - النيوتن ۲ - مواد جيدة التوصيل للحرارة 
٣‏ - الجرام ٤‏ - درجة الحرارة أ ٣‏ - الكتلة ٤‏ - الحرارة 
كا وزن الجسم على سطح الأرض 1 ب وزن الجسم على سطح الأرض 
= وزن الجسم على سطح القمر × 5 | = كتلة الجسم على سطح الأرض × ٠١‏ 
= ۲۰ × 1= ۱۸۰ نيوتن 1 = ۱۰×۲ ۲۰ نيوتن 
2١د‏ عير عير عد ©1 ا ا ا اكير 
@ أجب بنقسك. 0 نبا أجب بنفسك. 
۰ 
الإجابات الند عن أسئلة دروس الوحدة الثالقة 
ال سام ۲ - الأكسجين 
3 ۳ - الأوزون ٤‏ - الأجسام العالقة 
إجابة تدريبات الكتاب المدرسص ا © - الأكسى أسيتيلين الأكتجين 
١‏ ا ۷ - العامل المساعد ۸ - الغلاف الجوى 
7ı ©‏ سو 0 4 - التأكسد ١‏ - الاحتراق 
a KS RN 0 „٣ @ X0‏ 21 ير 
® سوف تزداد درجة اشتعال المواد. وتتزايد الحرائقء ويحدث خلل © ير اشير a‏ ا 
و 1 ا 100 TGS‏ 
© ات الخشراء لعو النقدر مه عن طاريق عملت | أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون أن تتغير خواصه. 
ا ا ؟ - تتكون طبقة بتية من الصدا (أكسيد الحديد) على المسماز. 
8 ان الاكسجين قليل لشميع س ا ٣‏ - يهبط الأكسجين إلى أسفل؛ لأته أثقل من الهواء ويحل محله. 
55 كن من اش دوق اينف اكضار | ٠‏ 5 - يزداد اشتعاله. 
٠‏ - يعمل على اعتدال درجة حرارة الأرض | ١‏ - سوف تنفذ الأشعة الضارة إلى كوكب الأرض وتسيب أضرارا 
@. @ أجب بنفسك. 1 للكائنات الحية. 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ ا ١‏ - تتكون مادة بيضاء من أكسيد المافتسيوم. 
١Q | e ©‏ - لأن النباتات الخضراء تعوض النقص فى نسبة الأكسجين من 
EG E‏ ونيد 1 خلال عملية البناء الضوئى. 
؟ Os-O:-‏ 0 
Ml ,‏ 1 ا ؟ - لأنها تحمى الأرض من الأشعة قوق البتفسحدة الضارة. 
SEY 1 E OS‏ طني كلتك كو لساري ويا اتاو 
: 33 4-لأنه شحيح الذوبان فى الماه. 
؟ - احتراق - تأكسد ٠١‏ - الاک بتيلين 
ا ا ا ه - لأنه كلما ارتفعنا لآعلى تقل نسبة (تركيز) الأكسجين ولا يكون 
ا 9 0 كافمًا للتنفس۔ 
١0‏ - الأكسجين ۲ - شحيح ۳ - الأكسجين / 
: ا 5 ١‏ 
SS‏ 
۷ كان اکا انیز 2۷-۸ 0-۹ ا a‏ فوق و 


اعتدال درجة عرارة الاش 


20 الملوم - للصف السادسس الايتدالاي- الفصل الدراسى الأول ١4‏ 


| 
م ا 


الإجابات النموذجية م ل 


۸-لآنه يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فو 
أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون تغير خواصه. 
4 - بسبب اتحاد الأكسجين بالحديد مكونًا أكسيد الحديد. 
١ 9‏ - حماية الأرض من خطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة. 
۲ - تساعد على تكاثف بخار الماء وهبوط الأمطار. 
٣‏ - يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد 
الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون تغير خواصه. 
٤‏ - يحمى الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويعمل على 
اعتدال درجة حرارة الأرض. 
٠‏ - يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
- مادة غنية بغاز الأكسجين؛ فعتد انحلالها فى وجود ثانى أكسيد 
المنجنيز نحصل على غاز الأكسجين. 
O‏ أا زيادة توهج الشمعة 
ا غاز الأكسجين يساعد على الاشتعال 
®[€ يستخدم فى عملية التنفس واحتراق الوقود - يدخل فى تركيب 
غاز الأوزون - يدخل فى تركيب الماء - يستخدم فى المستشفيات 
- يستخدم فى الغوص تحت الماء وتسلق الجيال. 
١‏ - غاز عديم اللون والطعم والرائحة 
٣‏ - قليل الذوبان فى الماء 
۳ - لا يشتعل ولكن يساعد على الاشتعال 


Gr 


٤‏ - أثقل من الهواء 
ه - يتحد مع الماغنسيوم المشتعل مكونًا أكسيد الماغنسيوم 
0 أ أكسجين - ماء اي الأكسى أسيتيلين 


إجابة اختبار سلاج التلميذ 


0 اا ١‏ - الأكسجين - 5١‏ ۲ - هيدروجين - أكسجين 
٣‏ - الأوزون - و0 ٤‏ - النبات الأخضر 
ه - أكسيد الماغنسيوم 
ب ١‏ - يزداد اشتعاله. 
۲ - تتعرض الأرض لخطر الإشعاعات الضارة الصادرة من الشمس. 
١ 7 @‏ - الأكسى أسيتيلين ۲ - الغلاف الجوى 
٤‏ - فوق أكسيد الهيدروجين 
ي -١‏ يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق 
أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون تغير خواصه 
۲ - تساعد على تكاثف بخار الماء وهبوط الأمطار. 


© آ7 ۰,۸-۱ جم 


٣‏ - الاحتراق 


)2(-١‏ ۲-شحیح ٤‏ - بيضاء 
انب -١‏ لأنه شحيح الذوبان فى الماء. 
؟- لحمايتها من الصدأ والتآكل. 
© مدي كدير عدي 7-4 
اب ١‏ - الأكسجين ۲ - فوق أكسيد الهيدروجين 


٣‏ - التنفس الصناعى - الغوص تحت الماء 


١84‏ العلوم -لنضف الشادس الابثحاتي - القصل الدراسى الأول 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 
أا تُحدث أضترارًا بالغة بمناخ الأرض وارتفاع درجة حرارتها 
وحبدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى واختفاق الكائنات الحية بها. 
نبا لا تتمكن النباتات من القيام بعملية البناء الضوئى؛ وتقل نسبة 
الأكسجين فى الهواء الجوى» وتقل المواد الغذائية أيضّاء 
ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين - الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون 
CO:-(7 ۰,۰)‏ © | الضغط - التبريد - ثلج جاف 
لأته لا يشتعل» ولا يساعد على الاشتعال. 
لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر الذى يتمدد بفعل 
الحرارة» ويجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم. 
لتكون مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
واا نتيجة احتراق الكميات الهائلة من الوقود فى المصانع 
ومحطات الوقود ووسائل النقل ونتيجة تناقص المساحات 
الخضراء وإزالة الغابات. 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ 
١‏ - أكسجين 
۲ - حمض هيدر وكلوريك مخفف - كربونات كالسيوم 


أ 
3 
أ 
بپ 


٣‏ - العضوية - الفحم £-),-4( - و00 
ه - كربونات الكالسيوم ١‏ - التبريد 
۷ - أكسيد الماغنسيوم 8 - الهواء لأعلى 


00-۹ - الاحتياس الحرارى 

١‏ - كربونات الكالسيوم "- كربون ۲ - هيدروكسيد الكالسيوم 

CO:-é‏ ه - ثانى أكسيد.الكربون 

5 - أثقل من الهواء ۷ - كربونات الكالسيوم 

١‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون ۲ - الاحتباس الحرارى 

. الثلج الجاف‎ - ٤ كربونات الكالسيوم‎ - ٣ 

ه - الكربون (الفحم) 7 -غاز ثانى أكسيد الكربون ٠‏ 

K-\‏ ادام عدير Kt‏ مدي I‏ بدي 

١‏ - لتكون مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 

۲ - لأنه لا يشتعل؛ ولا يساعد على الاشتعال. 

۳ - بسبب تناقص المساحات الخضراء وزيادة عوادم السيارات 
وأد المصانع. 

. لأنه أثقل من الهواء.‎ - ٤ 

ه - لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر الذى يتمدد بفعل 
الحرارة ويجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم. 

3 - لأنه يسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى» وترتفع درجة حرارة الأرض. 

۷ - بسبب تكون عنصر الكربون على جدران المخبار. 

۸ - للتخلص من غاز ثانى أكسيذ الكربون» حيث تمتصه النباتات 
أثناء عملية البناء الضوئى وتنتج غاز الأكسجين. 

4 - لأنها تسبب هشاشة العظام. 

٠‏ - لأن غاز «و0© يذوب فى الماء. 

١‏ - لأن الإنسان لا يستطيع تذوقه أو رؤيته أو شمه؛ فيصاب 
الإنسان بالاختناق. 


الإجابات النموذجية 


© - تحدث ظاهرة الاحتباس الحرارى؛ وتزداد درجة حرارة الأرض. 
٠‏ - يتعكر لتكون مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى 
الماء. 
٣‏ - الإصابة بهشاشة العظام 
٤‏ - ينتج غاز د۵٣‏ 
7 - تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم: ويترسب الكربون 
الأسود على كران العا 
۷ - تتطفى بعد فترة. 
۸ - تحدث عملية تخمر؛ فينتج غاز ثانى أكسيد الكربون الذى 
يتمدد بفعل الحرارةء ويجعل الخبز مساميًا ومقيول الطعم. 
4 - يتكون جزىء غاز ثانى أكسيد الكربون. 
٠‏ - يتكون الثلج الجاف. ١١‏ -لا يتم تجميعه. 
١ 69‏ - التبريد ٣‏ - الكشف عن وجود ثانى أكسيد الكريون 
٣‏ - (كتابة وأحد من الاستخدامات الآتية): 
صناعة الج الجاف المستخدم فى التبريد - صناعة 
المخبوزات - إطفاء الحرائق - صناعة المياه الغازية 
١ 6 ©‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون ۲ - حمض هيدر وكلوريك مخف 
۲ - صنبور ٤‏ - مسحوق كربونات الكالسيوؤم 
٠‏ - أنبوبّة توصيل حرف آلآ ١‏ - سدادة من الفلين 
ا بإزاحة الهواء لأعلن © ماء الجير الرائق 


٥‏ - يذوب فى الماء» ولا يتم جمعه. 


© © تنطفئ إل لا يشتعل, ولا يساعد على الاشتعال 
إجابة اختبار سلاح التلميذ 3 


17900 ١1-(5.,.؛)‏ - Co:‏ > - ماء الجير الرائق - 
٣‏ - احتراق الوقود - تنفسن الكائنات الحية 
٤‏ - كربون - أكسجين 
إن ١‏ - لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر؛ فيجعل الخبز 
مساميًا ومقبول الطعم. 
- للتخلص. من غاز ثانى أكسيد الكربون حيث تمتصه 
النباتات أثناء عملية البناء الضوثىء وتنتج غاز الأكسجين. 
١ 0 09‏ - كربوتات الكالسيوم ؟-ي0© 
۳ - ثانى أكسيد الكربون ٤‏ - أثقل من الهواء 
١ @‏ - يؤدى إلى اختناق الكائنات الحية. 
۲ - تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم ويترسب 
الكربون الأسود على جدران المخبار. 
١ 37 @‏ - ثانى أكسيد الكربون 2 " - الاحتباس الحرارى 
٣‏ - كربون ٤‏ - كربونات الكالسيوم 


١ ٠#‏ - مسحوق كربونات الكالسيوم ۲ - حمض هيدر وكلوريك المخفف 


١‏ - لأعلى - أثقل من الهواء 
x-' 1182©‏ 0 :3 
7 “متسه ر 


قي ١‏ - إطفاء الحرائق 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 


O‏ ©“ ” فى الماء 


€ ل صعب الذوبان ف 


-٠ 2- 5-١ ©‏ هه 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ 
-١ 6®‏ - أكاسيد النيتروجين. ۲ - النيتروجين 


۲ - نيتروجين ٤‏ - الآزوت - عديم 
9ه ١‏ - دانيال رذرفورد - الدهون 
۳ - النيتروجين 2 


١39‏ - أكاسيد النيتروجين ۲ - التباتات البقولية 

١ ©‏ - لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكونة للأنشجة الحية. 
" - لأنه لا يدخل فى عملية التنفس» ولا يساعد على الاشتعال. 
0 - لأنها تقوم بتثبيت نيتروجين التربة للنباتات البقولية.. 


١ ©‏ - تنتج أكاسيد النيتروجين 
ea ER SEL ۲‏ 
المواد البروتينية. 


١‏ -لا تتكون المواد البروتينية» ولا تتكون أنسجة الكائنات الحية. 
١ ©‏ - مكون أساسى للمركبات البروتينية» حيث يدخل فى تركيب 


جميع الأنسجة فى الكائنات الحية. 
۲ - تثبت نيتروجين الهواء الجوى فى النباتات البقولية. 
إجابة اختبار سلاج التلميذ 
119900 - صعب ۲ - النيتروجين 
٣‏ - أكاسيد النيتروجين €= (VA)‏ 


ب 


°@ 


١‏ - لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكونة للأنسجة الحية. 

۲ - لأنه لا يدخل فى عملية التنفس» ولا يساعد على الاشتعال. 

١‏ - النيتروجين ۲ - دانيال رذرفورد 

: الطماطم‎ - ٤ Na-r 

١‏ - مكون أساسى للمركبات البروتيتية» حيث يدخل فى تركيب 
جميع الأنسجة فى الكائنات الحية. 

۲ - تثبت نيتروجين الهواء الجوى فى النباتات البقولية. 

X-۲ *-۱‏ #3 - ”ل 

١‏ - عدم تكون المواد البروتينية. 

۲ - عدم تثبيت غاز النيتروجين قى التربة فلن يستفيد به 


النبات. 
١ 19 ©‏ - لا یساعد ۲ - النيتروجين 
٣‏ - جذور ٤‏ - ذرتى 
١ ©7‏ - عديم اللون والرائحة 


۲ - لا يشتعل» ولا يساعد على الاشتعال. 


اس الفلوم - الصف السادس الابتداني - الفصل الدراسى الأول 4 ١‏ 


3 
3 
ع 
3 


0 إجابة التدريبات العامة على الوحدة الثالثة 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 
© © × غاز النيتروجين 
تا ۸× يحتل غاز النيتروجين ۷۸ £ 
© لأنه يتعكر عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه نتيجة تكون 
كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
@ (أ) بتنقيط فوق أكسيد الهيدروجين على ثانى أكسيد المنجنيز فى 
دورق ينحل إلى أكسجين وماء. 
ا عند احتراق الخشب ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون. 
© آ١‏ المادة رقم )١(‏ هى كربونات الكالسيوم. 
السائل رقم (۲) هو حمض الهيدروكلوريك المخفف. 
١ @(‏ - إطفاء الحريق " - صناعة المياه الغازية 


إجابة تدريبات سلاج التلميذ 
CEES‏ 


-)3( ۲ - الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون 
- فوق أكسيد الهيدروجين - ثانى أكسيد المنجنيز 

- أكسجين - هيدروجين © - البناء الضوئى - التنفس 

- ثانى أكسيّد الكربون - كربونات الكالسيوم 

ل( ) يوع A‏ -(ك)- لمم 


لهاس ل < 


٩‏ - الضغط - التبريد ٠‏ - الأكسجين 

١‏ - احتراق - تأكسد ۲ - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين 
۳ - ثلاث - و© 212-02-4 ١٠-أكسجين‏ 

١‏ - النبات الأخضر ۷ - الماء - الهواء 

۸ - ثانى أكسيد الكربون  ١4‏ -أكبر ا(مم0) 
٠١‏ - أكاسيد النيتروجين ۲ - الأكسجين 


۳ - ثانى أكسيد الكربون 
5" - ماء الجيز الرائق 


٤‏ - ثاتى أكسيد الكربون 
7 - الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون 


۷ - نيتروجين 

١‏ - البروتيثات + ٣ O:-‏ - الأكسجين 
٤‏ - ثانى أكسيد المنجنيز 5- ثانى أكسيد الكربون 
7- کربونات الكالسيوم - الأكسجين 

۸ - الأكسجين 2-4 

٠‏ - هيدر وكسيد الكالسيوم ١‏ - الثلج الجاف 

۲ - النيتروجين 1( 

Os- 16 ثانى أكسيد الكربون‎ - ٤ 

1 - النيتروجين CO: - ۱V‏ 
۸ - ثانى أكسيد الكربون 14-)( 

۰ - أنطوان لافوازييه ١‏ - احتراقًا 

CO:- Yr دانیال رذرفورد‎ - ۲ 


4 - أكسجين وماء 


4 


٥‏ - ثانى أكسيد الكربون 


CEES 

` الأوزون‎ - ١ 

٣‏ - العامل المساعد 

٥‏ - ثانى أكسيد الكربون 
۷ - الاحتباس الحرارى 

٩‏ - الغلاف الجوى 

١‏ - أكاسيد النيتروجين 
١‏ - الأجسام العالقة 

6 - الاحتراق 

۷ - ثانى أكسيد الكربون 
۹ - ثانى أكسيد الكربون 


"١‏ - النيتروجين 
۳ - النيتروجين 

5 - كربونات الكالسيوم 

۷ - غاز الأكسجين 
لف 

د Vor RY‏ 
X-A KY K-71‏ 
للدث” ۲= ل نل 
دلدر -=\V¥‏ ¥ ماد د »” 
لكا 

١‏ -الأكسجين 


٤‏ -الأكسجين 

٦‏ - ثانى أكسيد الكربون 
۸ - راسب أبيض 5 - الأكسجين 
١‏ - الأكسجين 


۲ - ثانى أكسيد الكربون 
٤‏ - الأكسجين 
٦‏ - بكتيريا العقد الجذرية 
- لهب الأكسى أسيتيلين 
٠‏ - التأكسد 
۲ - ثانى أكسيد المنجنيز 
٤‏ - صدا الحديد 

١‏ - التخمر 

۸ - البناء الضوئى 

۲٠‏ - النباتات البقولية 

۲ - ثانى أكسيد الكربون 


٤‏ - النيتروجين 
7 - الأسيتيلين 
X-‏ ود دي” 
X-1۰ K-۹4‏ 
عدي Zee‏ 
ودر ۲۰-/ 


۲ - كربونات الكالسيوم ٣‏ -الأكسجين 
٠‏ - كربونات الكالسيوم 


۷ - غاز عديم الحياة 
٠‏ - لحام المعادن 


۲ - ثانى أكسيد الكربون ٠١‏ - الماء 


609-75 ×N:-٠١ النيتروجين‎ - ١4 
CEES 

@()مe(ب)‏ ()مع(ج) (امع() , 
@()مع(ج) ()مع(د) ‏ ()مع(ب) )٤(‏ مع () 
@ )مع (ج) ()مع() ۰ ()معكد) )٤(‏ مع (ب) 
(5) مع (و) 

@() مع (ب) ()مع(ج) ()مع() 

u | 

١‏ - الماء ۲ - الغوص تحت الماء ٣‏ - الهيدروجين 

٤‏ - النيون * - قطع ولحام المعادن 5 - التبريد 


0 


العلوم - يلضف الشادس الابتدائي - القصل الدراسى الأول ص 


الإجابات النموذجية 


لك 
١‏ - لأنه يعمل كعامل مشاعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد 
الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون تغير خواصه. 
- لأنه لا يشتعل» ولا يساعد على الاشتعال. 
٣‏ - لأن النبات الأخضر يعوض النقص فى الأكسجين أثناء عملية البناء 
الضوئى. 
٤‏ -لأنه يدخل فى تركيب البروتينات المكونة للأنشجة الحية. 
5 - لتكون ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر الذى يتمدد بفعل الحرارة 
مما يجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم. 
- لأنه لا يدخل فى عملية التنفسء ولا يساعد على الاشتعال. 
- لتكون مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
- لأن نسية الأكسجين تقل كلما ارتفعنا لأعلى عن سطح الأرض. 
- بسبب تناقص المساحات الخضراء وزيادة عوادم السيارات وأدخنة 
المصانع. 
٠‏ - لأنه قليل الذوبان فى الماء. 
١‏ - لحمايتها من الصداً والتآكل. 
٠١‏ - لأنه يشكل طبقة الأوزون التى تحمى الأرض من خطر الأشغة فوق 
البنفسجية الضارة. 
۳ - لأنه أثقل من الهواء. 
٤‏ -لاتحاد الحديد بالأكسجين مكونًا أكسيد الحديد. 
CEES‏ 
١‏ - يؤدى ذلك إلى حدوث ظاهبرة الاحتباس الحرارى وارتفاع 
درجة حرارة الأرض وحدوث تغيرات مناخية حادة - اختناق 
الكائنات الحية. 
٣‏ - الإصابة بهشاشة العظام ٠‏ 
۳ - تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم ويترسب الكربون على 
جدران المخبار. 
٤‏ - تنتج أكاسيد النيتروجين. 


5 


ا > ا عر 


٥‏ - يتعكر ماه الجير الرائق. 
١‏ - تتكون ية من أكسيد الحديد عليه (يصدأ). 


۷ - ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون. 

۸ - ينحل إلى أكسجين وماء دون تغير ثانى أكسيد المنجنيز. 

4 - يزداد الاشتعال وتتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم. 

٠‏ - عدم تثبيت غاز النيتروجين فلا يستفيد به النبات وعدم تكون 
المواد البروتينية. 

١‏ -لا تستطيع الكائنات الحية التنفس. 


ااا ااا 00 


لعا 

١‏ - حماية الكائنات الحية على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة. 

۲ - يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 

٣‏ - يتكاثف حولها بخار الماء؛ مما يؤدى إلى سقوط الأمطار. 

٤‏ - يستخدم فى التبريد. 

5 - يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد الهيدروجين 
إلى ماء وأكسجين دون تغير خواصه. 

5 - تقوم نيتروجين التربة للنباتات البقولية. 

۷ - الكششف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون. 

۸ - تعتمد عليه النباتات فى عملية البناء الضوئى وتكوين غذائها. 

١711١٠١ ۸‏ - أجب بثفسك. 


١‏ -غاز الأكسجين ‏ "-الأوزون ٣‏ - ثانى أكسيد الكربون 
٤‏ - الأكسجين ه - ثانى أكسيد الكربون 
® (1) الاكسجين 

ب قوق أكسيد الهيدروجين 

جع لأسفل 


د ثانى أكسيد المنجنيز - مساعد 

شرن 2 وات الال ير 

CO»: 

١‏ البناء الضوثى 

بإزاحة الهواء لأعلى لأنه آثقل من الهواء 

تنطفئ بعد قترة تا تزداد اشتعالً 
« الحالة )١(‏ غاز «0© لا يساعد على الاشتعال. 


« الحالة (؟) غاز 0٠‏ يساعد على الاشتعال. 
© ا بيضاء © الكربون 
١ ©‏ - أكسجين ؟ - ضوء الشمين  ٠"‏ - تان الكسير الكريون” 
O‏ 
۲ - اتحاد الحديد مع الأكسجين وتكون أكسيد الحديد أدى إلى زيادة 
الكتلة. 
٣‏ - (ع)؛ لأن الزجاجة بها أقل كمية من الأكسجين؛ والذى سوف يستهلك 
فى احتراق الشمعة؛ حتى تنقد كميته وتنطفئ الشمعة. 


الملوم - الصف الفسالدساى, اللابنتدالان - القصل الدراسى الأول WH‏ 


الإجايات النموذجية 


الاختبار الأول 
١ ١١١ ©‏ - الثلج الجاف - التبريد ۲ - أكسجين - كربون 


٣‏ - الأكسجين 
نب ١‏ - قطع ولحام المعادن 
۲ - يحمى الأرض من أضرار الأشعة فوق الينفسجية - يعمل 

على اعتدال درجة حرارة الأرض. 


(VA) - £ 


١111 69‏ - دانیال رذرفورد ۲ - كربون 
E‏ 0000 
ب ١‏ - عدم تثبيت غاز النيتروجين. فلا يستفيد به النبات. وعدم 
تكون المواد البروتينية. 
۲ - تكوين غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمرء فيجعل الخبز 
مساميًا ومقيول الطعم. 
١37 @‏ - الاحتباس الحرارى ٣‏ - العامل المساعد 
٤ E‏ - الاكسجين 


با ١‏ - لحمايتها من الصدأ والتآكل. 
؟ -لأنه يدوب فى الحاءء 
١ 11 ©‏ - ثانى أكسيد الکربون ۴ ثانى أكسيد الكريون 
- فيد روكسيد الكالسيوم ٤‏ -الاكسجين 
با ١‏ - حمض الهيدركلوريك المخفف ۲ - كربونات الكالسيوم 
٣‏ - احتراق الوقود - تنفس الكائنات الحية 


0 الاختبار الثانى 
١ 69 ©‏ - ثانى أكسيد المنجنيز 


۲ - أثقل - الماء 


٤ CO:-N:-F 0‏ - احتراق 

2 

١ +‏ - اختناق جميع الكائنات الحية 

0 ۲ - تتكون طبقة من أكسيد الحديد (يصدا). 

١ 0 @‏ - أكاسيد النيتروجين ۲ - ثانئ أكسيد الكريون 
2 - اکن الا 
١ ( ١‏ - يتكاثف حولها بخار الماء؛ فينزل المطر. 

١ 0‏ > د فى التنفس اا 

١ oo:‏ - الأكسجين ۲ - ثانى أكسيد الكربون 
: 


٣‏ - أكسجين وماء ٤‏ - هيدروجين 
لي ١‏ - لأنه يتعكر عند مرور غاز ثانى أكسيد الكربون به. 
٣‏ - لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكونة للأنسجة الحية. 


9 عير اعتير عير 
آي ١‏ - الأكسجين A\-‏ 
٣‏ - محلول فوق أكسيد الهيدروجين 


aaa 


٤‏ - ثاني اكسيد المنجنيز 


الاختبار الأول 


١‏ - الميزان ذى الكفتين - الميزان الزنبركى 

” - التبريد ٣‏ - الكحول الإيثيلى 

٤‏ - التنفس 

١ @‏ - يتعكر ماء الجير الرائق. 

"- يسبب ضررًا عند الإمساك بأوانى الطهى لأن النخاس جيد 


التوصيل للحرارة. 
@ ١آ ١‏ - الأكسجين لاي 
٣‏ الوزن ٤‏ - النحاس 
با -١‏ لأنه: 


»* سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من زجاج الترمومتر. 
* جيد التوصيل للحرارة # منتظم التمدد 
* لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية الزجاجية. 
* يبقى سالا بين درجتى حرارة (- ۳۹ * : 701 *) سيليز 
مما يعطى مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. 

"- لأنه لا يدخل فى عملية التنفس ولا يساعد على الاشتعال. 


عه همه نه هاه م مه م ههه قم م مه ممه مه م ممه مم مه عن م مه م هه هوه 


١ 17 9‏ - النيوتن 
۲ - عملية البناء الضوثى 
٣‏ - الترمومتر الطبى 
٤‏ - مواد جيدة التوصيل للحرارة 
نبا ١‏ - كتلة الجسم على سطح القمر 
= كتلة الجسم على سطح الأرض = ٠١‏ كجم , 
۲ - وزن الجسم على سطح الأرض 
= كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠١‏ 
= ۱۰×۳۰ ۳۰۰ نيوتن 
A RT RET TJ‏ 
-١ 1#‏ يستخدم فى قعيين وزن الأجسام. 
7- يستخدم فى عملية التبريد. 


XK-< 


١ 4‏ العلوم - الصف السادس اللابانداقن - الفصل الدراسى الأول ہر 


الإجابات النموذجهة هق 


EEE 
النيتروجين ۲ - ثانى أكسيد الكربون‎ - ١1 @ الاختبار الثانى‎ 
ا - الزئبق لت مول رة التوضيل جراچ‎ 
اا ا ب كتلة الجسم على سطح الأرض‎ 000 9 
ا ہے وذن الجسم على سطح الأرض‎ E E N 
aT ١ ينخفض الزثبق فى الترمومتر إلى صفر درجة سيليزية.‎ - ١ ي؛‎ 
”اد تحدث ظاهرة الاحتيااس الحرازع وزد اسرحة عرارة 1 - سل -؟ كجم‎ 
تقل‎ ساحتلا-١‎ ۲ © ٠ الأرض. 3 الك رضن‎ 
البلاستيك 000 0 © - الأكسجين 4.-الترمومتر الطبى‎ - ١ 1 @ 
يحمى الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية - يعمل‎ - ١ المياه الغازية أ ب‎ - ٤ الكتلة‎ - ٣ 


نبأ ١‏ - حتى يعود الزئبق إلى المستودع. على اعتدال درجة حرارة الأرض. 
5-82 أنه يعمل كعا مساعد يويد من سرعة انحلال فوق أكسيد ؛ ۲ - يستخدم فى قياس كطة الأجسام الكبيرة. 
0 6 عه : 2-8 

¢ و ىو اک کو ااا‎ E 
۶ e 


ج تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى والعينين. 
د تتحرك الرموش لغلق العينين (رد الفعل المنعكس). 
إجابة تدريبات الكتاب المدرسسى 0 
: © أ لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل ضربات القلب 
وعملية التنفس. 
ب الجمجمة لحماية المخ والعمود الفقرى لحماية الحبل الشوكى. 
ج لأنها تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 
د لحدوث فعل منعكس صادر من الحبل الشوكى. 


إجابة تدريبات سلاح التلميذ 


i ©‏ »( ب (H)‏ ج توازن الجسم 
د التفرعات الشجيرية ه الحبل الشوكى 
@ أ الفعل المنعكس نأ الحبل الشوكى 5 الخلية العصبية 
د النخاع المستطيل ه الحبل الشوكى 
@ أ المخيخ: يقع فى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين 
الكرويين داخل الجمجمة. 
الحبل الشوكى: يمتد فى قناة داخل سلسلة فقرات العمود 
الفقارى من الجهة الظهرية للإنسان. 
ج النصفان الكرويان: من مكونات المخ داخل الجمجمة. 
النخاع المستطيل: يقع أمام المخيخ. ويصل المخ بالحبل 
الشوكى. 
@ 1 النخاع المستطيل: تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم. 
ب الحبل الشوكى: ينقل الرسائل العصبية من الجسم إلى المخ 
والعكس» ومسئول عن الأفعال المنعكسة. 
ج الجمجمة: حماية المخ وبها تجاويف تحتوى على أعضاء 
الحس. 
د المخيخ: يحافظ على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
هف النصفان الكرويان: التحكم فى الحركات الإرادية» واستقبال 


€ 


١ ®‏ - الجهاز العصبى المركزى - الجهاز العصبى الطرقى 
٠‏ - جسم الخلية - محور الخلية 2 *- المخ - الحبل الشوكى 
٤‏ - المخ - الجمجمة )1( - )1( 
3 = التضفين الكرويين - القشرة المخية 
۷ - دهنی ۸- مخية - شوكية 
4 - شجيرية - نهائية 
-٠‏ الحبل الشوكى - المخيخ 
١‏ المادة الرمادية - المادة البيضاء 


3 


0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
i 
1 


١ ©‏ - الحبل الشوكى ۲ - النصفين الكرويين 
٣‏ - النخاع المستطيل > - محور الخلية العصبية 
ه - الأعصاب الشوكية ‏ 5 -(١؟)‏ زوجًا 


النبضات العصبية من أعضاء الحس. ثم إرسال الاستجابات ۷ الج -- 00 

المناسبة لهاء ويهما مراكز التفكير والتذكر. ٩‏ - الحبل الشوكى - تفرعات شجيري 
١ ©‏ إرماق أعضاء الحس (H)-11‏ 0 

0 ا 


0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


نب ينثنى الذراع مبتعدًا عن الأشواك (رد الفعل المنعكس). 


العلوم ‏ الصف السادس الابتداني - القصل الدراسى الأول 4 


الإجابات التموذجية ى  .‏ و عب 


١ ١١ ©‏ - فى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصقين الكرويين 

۲ - داخل فقرات العمود الفقارى 

- أمام المخيخ 

٤‏ - حفظ توازن الجسم أثناء الحركة 

© - نقل الرسائل العصبية من الجسم إلى المخ والعكس - 

ومسكول عن الأفعال المنعكسة 

١‏ - تنظيم الحركات اللإإرادية 
ب الأعصاب المخية 1 الأعصاب الشوكية 
- تخرج من المخ | - تخرج من الحبل الشوكى 
۷- دهنية ۸ - الحيل الشوكى اک ` |= عددها (۱۲) ر 
ا ص١‏ لسو 

70-7 اھت ر Td‏ 


١ ©‏ - الخلية العصبية ۲ - المخ ٣‏ - المخيخ 

۶ الهاو الفصبى -التشايك العصبى 

٦‏ - الفعل المتعكس ١‏ - النخاع المستطيل 

8 - أعصاب شوكية ٩‏ - الحبل الشوكى 
aS /-۱@‏ لام Fam e‏ 

iv FA FER /-¥ /-٦ 
)]/(-* الخلية العصبية‎ - ١© 

٣‏ - النصفين الكرويين ٤‏ - المخيخ 

© - النخاع المستطيل ‏ 7-(١؟])‏ زوجًا 


جا - عدوها (١؟)‏ اوا 


١ 0‏ - لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل (ضربات القلب. ؟ 
00 © 1 ا اي N‏ 
١‏ - يسيب القعل العتمكين الصادر عن الحبل الشوكى 01 E‏ 
١ © 0‏ - غشاء يلازمى *<مصور الخلية العصبية 


٣‏ - تفرعات نهائية 
١ 9‏ - النصفان الكرويان - المخيخ 
۲ - النخاع المستطيل - مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية. مثل 
(ضربات القلب - التنقفس) 


٤‏ - لأنه مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة 

٠‏ - لأنها تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى 

١‏ - لحماية الجهاز العصيى. وعدم إرهاق أعضاء الحس 
۷ - لأنه ينظم وينسق جميع العمليات الحيوية فى الجسم 


إجابة اختبار سلاح التلميذ 
١ @‏ - تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. : 
١‏ - يدث فعل متمكس وتتحرك رموش العون. 9[ 1 ١‏ - الحبل الشوكى - الشوكية 
۴ - يسبب اضطراب النوم وزيادة عدد ضربات القلب والتوتر ۲ - شق وسطى - ألياف عصبية 
العصبى. ٣‏ - الجهاز العصبى المركزى - الجهاز العصبى الطرقى 
٤‏ - يسبب الوفاة. ٤‏ - رمادية - بيضاء 


اب ١‏ - حفظ توازن الجسم أثناء الحركة 
۲ - مسئول عن الأفعال المنعكسة 
,© زر -١‏ التخاع المستطيل 2 *-(6؟) زويا 
صرت - تفرعات نجيرية ٤‏ - الحبل الشوكى 
ب ١د N TT‏ بات 
القلب. التنفس) 
۲ - لأنها تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 
-١ ١ @‏ الخلية العصبية ۲ - النصفين الكرويين 
٣‏ - الحبل الشوكى ٤‏ - القعل المنعكس 
ب -١‏ التأثير السلبى على الجهاز العصبى 
۲ - حركة رموش العين لحدوث رد الفعل المنعكس 
x-۱ 1 ©‏ 0 ديم 7-2 
ب )١(-١‏ غشاء بلازمی )١(‏ غلاف دهتى 
(؟) تفرعات نهائية 
۲ - الخلية العصبية 


© - يؤثر ذلك على سلامة الجهاز العصبى ويضر بأعضاء الحس. 
1 - يفقد الإنسان توازنه أثناء الحركة. 
١ @‏ - وحدة البناء والوظيفة فى الجهاز العصبى فى جسم الإنسان. 

" - تكون تشابكًا عصبيًا مع الخلايا العصبية المجاورة. 

۳ - حفظ توازن الجسم فى الإتسان أثناء الحركة 

٤‏ - مسكول عن الأفعال المنعكسة 

© - مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل (ضربات القلب - 
التنقس) 

- يحتويان على مراكز التفكير والتذكر - التحكم فى الحركات 
الإرادية للجسم - استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس 
كم إرسال الاستجابات المناسبة لها 

۷ - توصيل المعلومات الحسية والاستجابات الحركية بين الجهاز 
العصبى المركزى وجميع أجزاء الجسم 

۸ - حماية المع 


4 العلوم - الصف السادس الابتدائض - القصل الدراسى الأول : س @ 


الإجابات النموذجية .هه 
الإجابات النموذجية © بيجي 


0 
i 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 


١ ©‏ - حماية المخ وأعضاء الحس. 

۲ - يسمح بانحناء الجسم» ويحمى الحبل الشوكى. 

٣‏ - حماية القلب والرئتين؛ والمساعدة على عملية التنفس. 

٤‏ - تمنع احتكاك الققرات ببعضها؛ مما يحافظ عليها من التآكل. 

ه - تسمح بالحركة فيما بين العظام. 

+ - تستخدم فى الإمساك بالأشياء والكتابة وتناول الطعام والشراب. 
١ ©‏ - مفصل الكتف ۲- مفصل الركبة ‏ 5 مفاصل الجمجمة 
)١(- ١ ©‏ عظمة العضد (۲) عظمتا الساعد (؟) عظام اليد 
)١( - ٣ |‏ عظمة, الفخذ'. ۲(۰) عظمتا الساق (5؟) عظام القدم 

إجابة اختبار سلاح التلميذ 

١ 7 [(‏ - الساعد - الساق ۲ - العمود الفقارى - غضاريف 

٣‏ - الكتف - الحوض ؛ - الجمجمة - الركبة 
نا ١‏ - الإمساك بالأشياء وتناول الطعام والشراب والكتابة 
۲ - حماية القلب والرئتين والمساعدة على عملية التنفس 
© 1 ١-الجمجمة‏ ۲ - الحركة 
© - المفاصل القفض الم دري 
نب ١‏ - يسمح بالحركة فى جميع الاتجاهات. 


(e‏ الدرس الثاناى 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى 
© 9 الفيكل المحورى ١ا‏ العمود الفقارى 
©) الهيكل الطرفى 3 المفصل 
1 محدود الحركة فا محدود الحركة 
جا واسع الحركة 
يتحرك فى اتجاه واحد فقط ولا يستطيع المشى 
آلا × يتكون هيكل الطرف السفلى من الفخذ وعظمتى الساق 
وعظام القدم. : 
ت × مقصل الركبة محدود الحركة:  ١‏ 0 
0 × لقصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة. 
إن # المُفصل موضع تقابل طرفى عظمتين. 
إجابة تدريبات سلاح التلميذ 
(n -۱ ©‏ ۲ - الجهاز الهيكلى - الجهاز العضلى 
وی سك ر 
٤‏ - الجمجمة - الحمود الفقارى - القفص الصدرى 
ه - المشى - الجرى ” - محدودة الحركة - واسعة الحركة 
- (۳۳) - غضاريف 4 - العضد - اليد 


٩‏ - الساق - القدم ٠‏ - محدودة - واسعة ١١‏ - الكوع ٣‏ - لا يستطيع الإنسان القيام بالحركة. 
(m-۱ ©‏ ٣-الجمجمة‏ "-الكوع © 419 )٠١( - ١‏ أنماج ۲ - عظام الطرفين العلويين 
٤‏ - الركبة © -العضلن 7 المقاصل © - الكتف ٤‏ - عظام الجمجمة 
550 ۸ - العمود الفقارى 9 ١‏ - لحمايته: ۲ - لتسمح بالحركة فيما بين العظام. 
@ ١-الفضاريف‏ ١-المفاضل‏ _ .5 - المقاصل الثابتة © 7 ۱-× كلم كدض X4‏ 
2د الققاصل مهدودة الشركة ات © ١‏ - القفص الصدرى 
لعي د اعفادم ا ؟ - )١(‏ الذ (؟) عظمة القص )١(‏ الضلوع العائمة 
)١( - MS‏ الضلوع لقص الضلوع العائمة 
W-1‏ كدير X- X۲‏ 
/-١ X4 KN N ¥=‏ 


© ) اجابة التدريبات العامة على الوحدة الرابعة 


۲ - لمنع احتكاك الفقرات ببعضها؛ مما يمنع تآكلها. إجابة تدريبات الكتاب المدرسص 


٣‏ - لأنه يسمح بالحركة فى اتجاهات مختلفة. 


فى الحبل الشوكى» وهى المادة الداخلية. 
فى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين الكرويين. 
فى قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقارى. 


١ ©‏ -لا يستطيع الإنسان القيام بالحركة. 
۲ - تتآكل الفقرات نتيجة احَكاكها ببعضها. 
٣‏ - يسمح بالحركة فى اتجاه واحد فقط ولا يستطيع الإنسان المشى. 


#اكاه 


٤‏ - لتسمح بالحركة فيما بين العظام. © 17 محور الخلية العصبية ب الحبل الشوكى 
ه - لآنه يحمى القلب والرئتين ويساعد على عمليتى (الشهيق والزفير). € طرفى عظمتين د عديمة الحركة 
” - لأنه يسمح بالحركة فى اتجاه واحد فقط. @ 1 الخلية العصبية ا الحبل الشوكى 
۷ - يسمح للجسم بالانحناء قى الاتجاهات المختلفة» ويحمى الحبل © الفعل المنعكس #0 الهيكل الطرفى 
الشوکی۔ @ 17؛ أمام المخيخ» ويصل المخ بالحبل الشوكى. 

8 - لحمايته. ب 

3ج 

- 


( س العلوم ‏ النضف السادس الابتدان - الفصل الدراسى الأول FH‏ 


الإجابات النموذجية 


١ @‏ المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
# تسمح بالحركة فيما بين العظام. 
© التحكم فى الجركات الإرادية: استقبال النيضات العصبية من 
أعضاء الحسء ثم إرسال الاستجابة المناسبة لهاء وبهما مراكز 
التقكير والتذكن. 
د حماية القلب والرئتين والمساعدة على عملية الشهيق والزفير. 
© [[| نتيجة حدوث رد القعل المنعكس الصادر من الحبل الشوكى. 
أب لأنه يتحكم فى تنظيم العمليات اللاإرادية كضربات القلب 


وعملية التنفس. 
إجابة تدريبات سلاج التلميذ 
١‏ - الجهاز العصبى ۲ - المشى ذ الجرى 
٣‏ - المخيخ - النخاع المستطيل - (r)‏ 
© - المركزى - الطرفى ٦‏ - المخ - الحبل الشوكى 
/ - نواة - تفرعات شجيرية 6 - القشرة المخية 
4 - القفص الصدرى - العمود الفقارى ٠١‏ - دهنية - نهائية 
لك )1۲( 1۲- )1( 
-١‏ النخاع المستطيل - الحبل الشوكى 
٤‏ - الركبة - المرفق 16 - (fF)‏ 


-١‏ الهيكل المحورى - الهيكل الطرقى 
۷ - عظام الطرفين العلويين - عظام الطرفين السفليين 
۸ - الحبل الشوكى - حفظ توازن الجسم أثناء الحركة 
۹ - المخ - الجمجمة 
"١‏ - رمادية - (8) 


٠‏ - تشابك عصبى 
١‏ - الكتف - الحو 


١‏ = رمادية ۲ - الخلية العصبية ٠‏ - المخ 

00-5 -الكوع ه - المقاصل‎ ٤ 

۷ - المخيخ A‏ 4 - النصفين الكرويين 

E الكل الشوكى‎ > ١ الفخذ‎ -٠ 

6 زم 0-1 

5- حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجى 

(A) = ۱V (FE) =7‏ ۸ - الكتف 
CED‏ 

١‏ الج ۲ - الحبل الشوكى ۲ - الجهاز العصبى 

٤‏ - الفعل المنعكس © - الخلية العصبية 

١‏ - المفاصل واسعة الحركة ۷ - المفاصل 

۸ - الجهاز العصبى المركزى 4 -النخاع المستطيل 


-٠١‏ الهيكل الطرفى -١١‏ الحبل الشوكى ٠١‏ - عظمة القص 
-٣‏ الجمجمة -٤‏ العمود الفقارى 
-١‏ الجهاز العصبى الطرفى ١‏ - العمود الفقارى 
كدي كدس”ن KY‏ 
مدي ودي ادير 


Xf 
الدير‎ 


XV K-11 كيد‎ 
X-\۲ #١١ 


YW‏ العلوم - للصف السادس الايتداني- الفصل الدراسى الأول م 
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1 
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١‏ 
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ا 
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1 
1 
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1 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
/ 
1 
1 
1 
1 
1 
/ 
1 
1 
| 
1 
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١-(١)مع(ب)‏ (۲) مع (آ) (۳) مع (د) )٤(‏ مع (ج) 
۲-() مع (د) (۲) مع (ج) (۳) مع (آ) )٤(‏ مع (ب) 
7-(١)مع(ب)‏ ()مع(ه) (۲) مع (ج) () مع () 
ل اش 

٢ TIFEK‏ المذيخ ۴ - الخصفين الكرويين 
٤‏ -الكتف ه - العظام 0 

۷ -العمودالفقارى___ ۸ شجيرية 4 واسعة 
ا ١‏ - الطرفين العلويين 


١١‏ - الخلية العصبية 

١‏ - لحماية المخ. 

۲ - لأنه المسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. 

٣‏ - لأنه ينظم العمليات اللاإرادية مثل: (ضربات القلبء والتنفس). 

٤‏ - لحماية الققرات من الاحتكاك ببعضهاء ومنع تآكلها. 

5 - لأن المواد المنبهة تؤدى إلى اضطراب فترات النوم» وزيادة عدد 
ضربات القلب, والتوتر العصبى. ` 

- بسبب الفعل المنعكس الذى يصدر عن الحبل الشوكى. 

۷ - لحماية القلب والرئتين. 

۸ - لأنه يسمح بالحركة. فى اتجاه واحد. 

٩‏ + لحماية الجهاز العصبىء وعدم إرهاق أعضاء الحس. 


١‏ - المخ 


١‏ - زيادة عدد ضريات القلب» واضطراب فترات التوم» والتوتر 
العصيى. 

۲ - حدوث رد فعل منعكس وابتعاد اليد سريعًا عن الجسم الساخن. 

" - تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 

٤‏ - يمكن أن يتحرك فى جميع الاتجاهات. 

٠‏ - صعوبة الحركة. 

5 - تحتك الفقرات ببعضها؛ مما يؤدى لتآكلها. 

۷ - تحدث الوفاة. 


-١‏ حماية المخ وأعضاء الحس 

۲ - حماية القلب والرئتينء والمساعدة على عملية التنفين 

٣‏ - تحتوى على مراكز التفكير والتذكرء التحكم فى الحركات الإرادية. 
استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس ثم إرسال الاستجابات 
الها. 

٤‏ - مسئول عن القعل المنعكس ونقل الرسائل العصبية من أجزاء 
الجسم إلى المخ والعكس. 

٠‏ - يسمح بانحتاء الجسم فى جميع الاتجاهات» وحماية الحبل الشوكى. 

- مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل: (ضربات القلب» التنفس» 
حركة أعضاء الجهاز الهضمى). 

۷ - تسمح بالحركة فيما بين العظام. 


الزجابات انعو كية ٠‏ ا حح 


۸ - تمتع احتكاك الفقرات ببعضها ومنع تآكلها. 
٩‏ - حفظ توازن الجسم عند الحركة. 
٠‏ - تفاول الطعام والشراب والكتابة والإمساك بالأشياء. 


اب ١‏ - عظمة العضد " - عظمتا الساعد 
٣‏ - عظام اليد 
© مفصل الكتف - واسعة 
د تناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك بالأشياء 


: 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
١‏ - مفصل واسع الحركة ؟ - مفصل قابت الحركة -١ 1 - ٤‏ عظام الحوض " - عظمة الفخذ 
٣‏ - مقصل محدود الحركة 0 ٣‏ - عظمتا الساق -٤‏ عظام القدم 
0 اب السقليين 
-١‏ ١ا‏ تتصل بعظام الكتف لب تتصل بعظام الحوض ١‏ 3 المشى والجلوس وحمل باقى أجزاء الجسم 
۱-۲ زوجًا ۱۲ زوجاً E‏ 
© من الحبل الشوكى دامن المخ ! -١‏ أ مفاصل ثابتة 
2 0 با حماية المخ وأعضاء الحس 
5 2 
-١‏ أ الخلية العصبية | 
١ 8‏ - تفرعات شجيريلا ۲ - غلاف دهتى )٠١(- ۲ MEN‏ آزواج 
٣‏ - تفرعات نهائية 5 - جسم الخلية ا 
6 تشابكًا عصبيًا + IBY‏ انين )00 
۲ - €8 الحبل الشوكى ١‏ ؟ - )١(‏ الجمجمة - العمود الفقرى - الققص الصدرى 
١ @‏ - مادة بيضاء ؟ - مادة رمادية + )١(‏ النصفان الكرويان - الحبل الشوكى - المخيخ - النخاع 
ج العمود الفقارى 0 المستطيل 
٣‏ - أ الطرفان العلويان ¦ * - الحيل الشوكى 
© أجابة اختبارات سلاح التلميذ على الوحدة الرابعة 


الاختبار الأول 
١ ١١١ ©®‏ - عظام الطرفين العلويين - عظام الطرفين السفليين 
۲ - محدودة الحركة - واسعة ‏ , 
٣‏ - المخيخ - بالحبل الشوكى 
٤‏ - الحبل الشوكى - (53) 
اب ١‏ - حماية المخ وأعضاء الحس 


الاختبار الثانى 


١ 39 ©‏ - الجعجمة - الققص الصدرى - العمود الفقارى 
۲ - (58) - الغضاريف ٠‏ * - الركية - الكوع 
۲-٤‏ زوجًا 
ب ١‏ - حفظ توازن الجسم أثناء الحركة 
۲ - مسئول عن الأفعال المنعكسة - نقل الرسائل العصبية من 


1 
أ 
1 
” - تحتوى على مراكز التفكير والتذكرء التحكم فى الحركات ! أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس. 
الإرادية استقبال النيضات العصبية من أعضاء الحس ثم ١ 4 9 ٠‏ - الأعصاب المخية فل 
إرسال الاستجايات لها. ا - دهدية ؛ - الجمجمة 
١ ١# @‏ - الخلية العصبية ١‏ ”5 -المخيخ 0 نْبِا ١‏ - رمادية اللون ٣‏ - بيضاء اللون 
؟ - المفاصل - الدركة ؛ @ ١01‏ -المخ ا 
ف الأعصاب المخية (؟١‏ زوجًا) والأعصاب الشوكية (١5؟‏ زوجا) ! ٣‏ - عظمة القص - المفاصل واسعة الدركة 
© ددسم ؟ - (۱ زوجا) ١‏ -لحمايته. 
" - الجمجمة 4 - تفرعات نهائية 0 " - المشى والجرى والوقوف والجلوس وحمل باقى أجزاء 
نب' ١‏ - إرهاق أعضاء الحس والجهاز العصبى : الجسم 
۲ - حدوث رد قعل منعكس وسحب اليد بسرعة ¦ @ -١1:‏ غضاريف ۲ - العلوى 
TET © ©‏ كدير عدي ٤ DT 1 A‏ اللورية 
ني؛ ١‏ - لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل: (ضربات ؛ ا -١‏ الخلية العصبية 
القلب والتنفس). 0 ۲ - )١(‏ محور الخلية ٠‏ (؟) تفرعات نهائية 
" - لمنع احتكاك الققرات ببعضها ومنع تآكلها. 0 (۲) نواة 


العلوم - للصف السادس الابتدائى - القصل الدراسى الأول 4 


الإجابات النموذجية 


ب إجابة تدريبات سلاح التلميذ العامة على الفصل الدراسص الأول 


١©[(‏ - كتلة الجسم - بُعد الجسم عن مركز الكوكب - كظة الكوكب 
الموجود عليه الجسم 
۲ -المكان 
7 - مقابض أوانى الطهى - أدوات تحضير الطعام 
٤‏ -التعاس ه - الأعلى - الأقل 
ا - الترمومتر الطبى - الترمومتر المثوى 
لني نا CO:-7 0. - A‏ 


٩‏ - ثانى أكسيد المنجنيز - أكسجين 


)©١(-١‏ زوجًا- (۱۲) زوجًا ١‏ - المخيخ - الحبل الشوكى 


١١‏ - العلويان 
١ ©‏ - (۸۲) نيوتن -الأرض ۲ -(5)كجم 
لاا 
ه - لوحين زجاجيين بينهما فراغ به هواء 
ا التحاس ۷ حجم م لو 
۹ ك هقر ٠‏ -الأكسجين 
١‏ كربوتات الكالشوع ١١‏ - الكيل الشوكى 
۳ - النخاع المستطيل  ١54‏ -الكوع 
١ ©‏ - الكتلة 0 ؟ الوزام 
٤‏ - المواد رديئة التوصيل للحرارة أ ٩ ٠‏ - الزئبق 


N < درجةالكرارة‎ - ١ 

۸ - الأكسجين ٩‏ - ثانى أكسيد المنجنيز 

٠١‏ -الخلية العصبية ١١‏ -الفعل المتعكس 

ا ١‏ - المفاصل واسعة الحركة 
١ ©‏ - التيوتن ۲ - الحديد + - العضلات 


١ ©‏ - لأن الوزن يعتمد على كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 
۲ - لانه كلما ابتعدنا عن مركز الأرض تقل الجاذبية؛ فيقل وزن 


الجسم. 

٣‏ - حتى لا يؤدى تمددها صيقًا إلى التوائها الذى قد يؤدى إلى 
وقوع الحوادث. 

٤‏ -لآن الألومنيوم من المواد جيدة التوصيل للحرارةء بينما 
الخشب والبلاستيك مواد رديئة التوصيل للحرارة. 

ه - لعدم رجوع الزئبق إلى المستودع بسرعة؛ حتى يمكن قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 

> - لآنه فلز جيد التوصيل للحرارة - لا يلتصق بجدار الأنبوبة 
الشعرية. 


۷ - للتخلص من غاز ثانى أكسيد الكربون» حيث تمتصه النباتات أثناء 
عملية البناء الضوئىء وتنتج غاز الأكسجين اللازم لعملية التنفس. 
- لأنه شحيح الذوبان فى الماء. : 

- لآن غاز 002) أكبر كثافة من الهواء. 


م.م 


١2‏ العلوم - للصف السادس اللابتداتص - القصل الدراسى الأول 


عش ل 


1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 


0 
0 
1 
1 
0 
1 
01 
10 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
i 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 


١69‏ - قياس الوزن 


٠١‏ - لأنه لا يدخل فى عملية التنفس» ولا يساعد على الاشتعال. 

١‏ - لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر الذى يتمدد بفعل 
الحرارة ويجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم. 

7-- لأنه يتحكم فى العمليات اللاإرادية مثل ضربات القلب 
والتنقن. 

۳ - لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها ومتع تآكلها. 


١‏ - يعود الزئبق بسرعة إلى المستودعء ولا نتمكن من قراءة درجة 


الحرارة. 
۲ - يصدأ ويتكون عليه طبقة بنية من أكسيد الحديد. 
٣‏ - يتعكر ماء الجير الرائق. 
٤‏ - تنتقل الحرارة من الساق إلى اليدء ونشعر بالسخونة. : 
٥‏ - تتمدد ويزيد حجمها. 
1 - يرتفع مؤشر الزثبق إلى ۲۷ 
۷ لم كتف حرلا بكار الماء رل سقط امار 
۸ - ينحل إلى ماء وأكسجين. 
٩‏ - عدم تثبيت غاز النيتروجين؛ فلا يستفيد به النبات وعدم تكون 
المواد البروتينية. 
شر هر سك 1١‏ . 
۲ - عدم القدرة على الحركة 


يتيح الحركة فى جميع الاتجاهات. 


۲ - قطع ولحام المعادن 

٣‏ - قياس درجة حرارة السوائل 4- يستخدم فى التبريد. 

ه - حفظ توازن الجسم عند أداء الحركة 

” - مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل: (ضربات القلب - 
التنفس) 

۷- تسهل الحركة بين العظام. 

۸ - مسئول عن الأفعال المنعكسةء حلقة وصل بين المخ والجسم 


١© ¦‏ - الترمومتر الطبى ۲ - الميزان الحساس 
ا @ ۱ - ٣ OTD =F (z۷۸)‏ - (؟) ذرات 


١ ١ © :‏ - الكتلة على سطح القمر = ٠١‏ كيلوجرامًا 


- الوزن على سطح الأرض - الكتلة بالكيلوجرام × ٠١‏ 
= ۳۰× ۲۰۰۱۰ نيوتن 0 


لوین می ست لحت 


- الوزن على سطح القمر 


اذث الار 
ب ١‏ - الوزن على سطح القمر- الدذذعلى سطع لاض ٠١- ١‏ نيوتن 


۲ - كتلة الجسم على سطح الأرض د هود طی سفوا 


الإجابات النموذجية ...م 


١ 439 ©‏ - الكتلة 2 ۲ - الوزن ؟ طق ١‏ - الخلية العصبية ” - تفرعات شجيرية - محور الخلية 
إن ١‏ - اليد (أ) 5 0 ١‏ - حمخن الهيدروكلوريك المخقف 
؟ لان االومد وم من اراد ج ةاوهل لار ا ۲ - كربونات الكالسيوم 
١ ©‏ - درجة حرارة جسم الإتسان + از ١-مادةرمادية‏ اة بيضاء 
: 57 : 5 8 
- منع رجوع الزثبق سريعا إلى المستودع. فنتمكن من قراءة ؟ )١[ ١‏ 2 (۲) عظمتا الساعد (؟) عظام اليد 
0 اها a ae‏ 
ل )١( - ١‏ عظمة الفخذ (؟) عظمتا الساق )١(‏ عظام القد 
١ ®‏ - فوق أكسيد ' ¥ ن Tk‏ 
١ 0®‏ - فوق أكسيد الهيدروجين لأكسجين 1 سدس ا 


جابة احتبارات سلاح التلميذ العامة 
الاختبار الثانى 
١ 17 @‏ - الوزن - كتلته 
٣‏ - درجة حرارة السوائل - درجة حرارة الإنسان 
٣‏ - الجهاز العصبى المركزى - الجهاز العصبى الطرفى 
٤‏ - الحبل الشوكى ٠‏ - العلويين 


الاختبار الأول 
© ۱09 - کد " -جيدة 
۲ - الضغط - التيريد 5 - (۱۲) - )۳١(‏ 
© - الكتف - الحوض 


0ك 


@ اجب بتفسكه 2-2 شنط الشركة 
© و كم يد 5 ESE Ne‏ 
ا اين ® 9 -١‏ الأكسجين ۲-الكتف ‏ *- مركز الأرض 
١ #(‏ - لن تستطيع الحركة ۲ - يزداد الاشتعال 7 
-١‏ القمل ان 1 1 ٤‏ - لوحين زجاجيين بينهما فراغ به هواء 
6 ا ١‏ - وزنه على سطح الأرض = الكتلة بالكيلوجرام × ٠١‏ 
٣‏ - النيتروجين ٤‏ - الحرارة : 


50-7١ × 1=‏ نيوتن 
١ #(‏ - لأنه يتحكم فى العمليات اللاإرادية كضربات القلب. 


۲ - لحماية الفقرات من الاحتكاك ومنع تآكلها. 


۲ - وزنه على سطح القمر = الدذن على سطع لأنغد 2 = ٠١‏ نيوتن 


© ددم اعدى ير 6 @ ١417‏ - درجة الحرارة ؟ - البناء الضوئى 
نب )١( - ١‏ حمض الهيدروكلوريك المخفف ۴ - الخلية العصبية ٤‏ - النيوتن 
0( كربونات الكالسيوم تا ١‏ - لأنه شحيح الذوبان فى الماء. ۲ - لحمايته. 
(؟) انی أكشيد العربون @ 117 ١‏ - ثاتى أكسيد الکربون 
۲ - إزاحة الهواء لأعلى 7 تقل ٣‏ - المخيخ ٤‏ -الزقبق 
قبا ١‏ - الخلية العصبية 
)١( - ۲‏ النواة (؟) التفرعات الشجيرية (؟) التفرعات النهائية 


التدريب الأول 


09 () ۱۰ كجم (۲) ® المیزان الزنبركى 
(؟) ۲ نيوتن )٤(‏ ۱۰۰ جرام 


)٠١(‏ اب وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية 
)١١(‏ () يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة 


€ 07 (۱۲) ابا النيتروجين (۱۳) ١آ‏ الأكسجين 
٠-١ © )0(‏ جرام ‏ () ۷49 نيوتن 00 I.‏ 
(۷) © التحاس (۸) 0 الزجاج والخشب )١١(‏ 08ا الحبل الشوكى ” (۷) @ المخيخ 


(4) 6# تغير حجم السوائل مع تغير درجة الحرارة 


ده مد 


(14) © تنظيم العمليات اللاإرادية )١9(‏ د الكوع 


العلوم - الضف السنادس ١الابتدائي‏ - ا لقصل الدراسى الأول ١2‏ 


1 م 3 


الاجابات الو ل س س س کک 
)١( @‏ أ كتلة الصخر = 7٠١‏ جرام ٠,۳‏ كجم * ليس لهااتجاه 2٠9‏ 5 - لأن الزئبق سائل فضى يرى بوضوح خلال الزجاج؛ ويتمدد 
ب وزن القطعة = ٠١ × ٠,۳‏ >5 نيوتن # نحو مركز الأرض بانتظام» ولا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية. 
ج #لا يحدث تغير لكتلة قطعة الصخر بتغيير المكان. 5 - لآن الأكسجين شحيح الذوبان فى الماء. 
# يحدث تغير لوزن قطعة الصخر بتغيير المكان. ١‏ - للتنقس أثناء الغطس. 
(۲) أ وظيفتها حماية المخ. ۷ - لآن النباتات الشضراء تعوض النقص منه عن طريق عملية 
ب وظيفته حماية الرئتين والقلب. ا 
ون وخليقتهما العمكم فى E‏ الإرانية للجسم. ۸ - لأنه يدخل فى عملية البناء الضوثى التى تقوم بها النباتات 


: 8 ا 
و مستول عن الأفحال المنعكسة: ا الخضراء والضرورية لتكوين الغذاء والأكسمين. 
2 الحبل الشوكى داخل قخاته. 0 
ee AS 7 N‏ 
(۲) ١ا‏ لمنع رجوع الزئبق إلى المستودع بسرعة: حتى نتمكن من | OT‏ 
'نسجة ات الحية. 
تسجيل القراءة بسهولة ودقة: E CE e:‏ ا 
با لأن الماء يغلى عند درجة )٠٠١(‏ سيليزيةء وتدريج ! , 
. 2 0 2 
الترمومتر الطبى يبدأ من ٠١‏ درجة 4 E‏ | وج المقارنة 
ند 47 درجة سيليزية؛ لذلك لا لقيا 00 
ل aT‏ لا مقدار ما يحتويه الجسم من | قوة جذب الأرض 
غليان الماء. مادة للجسم 
© لأنه لا يلتصق بالجدار ويتمدد بانتظام - سائل فضى الجرام أو الكيلى LE‏ النيوتن 
يمكن رؤيته بسهولة - جيد التوصيل للحرارة ا 
يران ى الكفتين - يران 


د تحمى الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة من الشمس. ٠‏ الميزان الزنبركى 


ا ذو الكفة الواحدة 
هف لتكوين كربونات الكالسيوم؛ وهی عبارة عن راسب a‏ 
أبيض لا يذوب فى الماء. 1 
)٤(‏ أ لانحصل على مركبات بروتيتية (لأنه مركب أساسى 1 
للمركبات البرو: 1 أنبوبة زجاجية داخلها أنبوبة 
ب يسبب أضرارًا بالغة بمناخ الأرض» وارتقاع درجة ¦ شعرية تتصل بمستودع يتجمع| ˆ 
حرارتها. ا فيه الزثبق 
0 
0 


39 لا تحدث الحركة بين العظام. 


يوجد أعلى مستودعه اختناق 
لتسهيل تسجيل درجة حرارة 
المريض 


ذا يتحرك فى جميع الاتجاهات. 
هب يؤثر سلبًا على سلامة الجهاز الحعصبى. 
و تؤثر على ضربات القلب. وتؤثر على فترات النوم» 


من 70” سيليزية 
وتؤدى إلى التوتر العصبى. إلى "٤١‏ سيليزية 
التدريب الثانىی 
الدشية ا 
١ [9‏ - المخية - الشوكية ٣‏ - دهنية ا اناك 
© - المد النجاع السا ٤‏ - توتوًا عص قياس درجة حرارة جسم قياس درجة حرارة 
١ ©‏ - رمادية ۲ - غلق العين عند اقتراب جسم خارجى منها اك ا 
- التصفين الكرويين 


١ 9‏ - لأن الوزن يعتمد على كتلة الكوكب. 
۲ - لأن الخشب والبلاستيك من المواد رديئة التوصيل للحرارة: أما 
أوانى الطهى فتصنع من الألومنيوم؛ لأنه موصل جيد للحرارة. 

¦ درجة‎ ٤١ لأن درجة حرارة السوائل قد تكون أعلى من‎ - ٣ 
سيليزية» فيتمدد الزئبق ويضغط بشدة على جدار الأنبوبة‎ 
الشعرية؛ فينكسر الترمومتر.‎ 


- الورق) 


١2‏ العلوم - لصف السادسس الابتدالاي - الفصل الدراسى الأول 


اكد ف قف f‏ 1 


الإجابات النموذجية 


£ 5 - ثلاث ذرات ٠‏ -(0؟) درجة - )٤١(‏ درجة 
| غاز الأكسجين غاز ثانى أكسيد الكريون | ١١‏ - مختلفة ١١‏ - (1) كجم 
- عديم اللون والطعم والرائحة - عديم اللون والرائحة )٠١٠٠١(-1١‏ جرام 4 - الزئبق 
- قليل الذومان فى الماء - يدوب فى العاء 5 1 1 
ا ا ا © -١‏ محدودة الحركة a‏ ا 5 

: 2 : 5 ا 5- واحد نيوتن 1- جميغ ما سبق 
١ ©‏ - تتحرك الساق بعيدًا (رد فعل منعكس) نحو الداخل؛ لأن ۷ ی كسيد الین كارو نات لكشيو 


مفصل الركبة محدود الحركة. 
١‏ - تؤثر سلبيًا على الجهاز العصبى وتسبب الإدمان. 
۳ - تؤثر على فترات النوم» وضربات القلبء وتؤدى إلى التوتر 
العصبى. 
١ ©‏ - يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد 
'. الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون تغير خواصه. 
۲ - يتمدد بانتظام فيعطى تقديرًا دقيقًا لدرجة الحرارة. 
٣‏ - هى وحدة بناء الجهاز العصبى فى الإنسان. 


١ ©(‏ - بسبب جاذبية الأرض لها. 
"- لأن الألومنيوم من المواد جيدة التوصيل للحرارة أما البلاستيك 
آو الخشب من المواد رديئة التوصيل للحرارة. 
-حتى لا يتأثر بای اهتزازات. 
-٤‏ بسبب قوة جذب الأرض للجسم. 
-٥‏ لأن الوزن يتوقف على كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 
1- لأنه كلما ابتعدنا عن مركز الأرض تقل الجاذبية فيقل وزن 


التدريب الثالث اتوم 
: ۷- لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع فنتمكن من قراءة 
509 - النيوتن ‏ ااام س لسار سورك 
0 اللو ا 8- لأنه يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء 
۷ - الطاقة ۸ - سخونة - برودة 


وأكسجين دون أن يشترك فى التقاعل. 


0 تستمح نشريآن الحرازة ا -٩‏ لأنه يحمى الأرض من الأشعة فوق البتفسجية الضارة القادمة 


٠‏ -لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 


8 ف العم 

-١١‏ الأغذية والزجاج والودق ااا هم الستاين -٠‏ بسيب تناقص المساحات الخضراء وزيادة عوادم السيارات 
ل 0 5 E‏ وأدخنة المصاتع. 

e E - 6 درجة حرارة المواد السائلة‎ - ٤ 

0 5 ؟١-‏ لتكون غاز ثاتى أكسيد الكربون أثناء التخمر فيجعل الخبز 
۷ - قطع ولحام المعادن مع غاز الأسيتيلين O‏ 

-١ 0‏ لأنه يدخل فى عملية البناء الضوئى التى تقوم بها النباتات 
9 - لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. ‏ ۲۰ -(۷۸) 


الخضراء لتكوين غذائها. 

-٤‏ لأنه لا يدخل فى عملية التنفس ولا يساعد على الاشتعال. 

-٠١‏ لأنها تؤثر سليًا على الجهاز العصبى. 

17- لأنه مستول عن توازن الجسم أثناء الحركة. 

١١‏ -لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل (ضر بات القلب والتنقس). 

- لحدوث فعل منعكس صادر من الحبل الشوكى. 

۹- حيث يقوم الطرفان العلويان بتناول الطعام والشراب والكتابة 
والإمساك بالأشياء» ويقوم الطرفان السفليان بوظيفة المشى 
والجرى والوقوف والجلوس وحمل باقى أجزاء الجسم. 


١‏ - الجهاز العصبى المركزى 

7١‏ - النخاع المستطيل 7 - العمود الفقارى 
2-١6‏ علي X-: XT‏ مدير كدير 
FA KAN I-V‏ كس KON‏ للك 
KE ¥‏ \-/ 
١ @‏ - الكتلة الوزن 

٣‏ - مواد جيدة التوصيل للحرارة 

٤‏ - مواد رديئة التوصيل للحرارة * - الترمومتر 


١‏ - ثانى أكسد الكريون ۷ - الأكسجين -١‏ لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها مما قد يؤدى إلى 

۸ قاض اک الک بون ٩‏ - الخلية العصبية 0 

٠‏ -الجمجمة ١ 3 a‏ لحمايته. 

را التو الفقارى ال a‏ *- لأنه يعمل على زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون التى تؤدى 
مضه a E‏ إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ونقص نسبة الأكسجين. 

٤‏ - أسفل ا Ek‏ 7- لآته كلما ارتفعنا إلى أعلى تقل نسبة غاز الأكسجين؛ ولا يكون 

۷ - ثانى أكسيد الكربون ۵ فادی کسید الكريون 


كافيًا للتنفس. 


© العلوم - للصف السادس الابتداتي - القصل الدراسى الأول 3 


الإجابات النموذجية س 


)١( (ج) مع (۲) (د) مع‎ )٤( (أ) مع (۳) (ب) مع‎ -٤ 
)0( (ه) مع (ه) (و) مع‎ 


-١ )]2‏ وزن الجسم على سطح الأرض = الكتلة بالكيلوجرام × 0 


١ 69‏ - تتسبب فى جذب الأجسام نحو مركز الأرض وحتى لا تطير فى 
الهواء. 
۲- تستخدم فى قياس درجات الحرارة. 
-٣‏ يستخدم فى قياس الكتل الكبيرة. مثل الخضراوات والفاكهة. 
-٤‏ يستخدم فى قياس وزن الأجسام. 
-٥‏ تمنع الجسم من التعرض لاخطر؛ لأنها مواد رديئة التوصيل 
للحرارة 
7- يدخل فى تكوين البروتينات المكونة للأنسجة الحية 
۷- يحمى القلب والرئتين. 
۸-تمنع احتكاك الفقرات ببعضها مما قد يؤدى إلى تآكلها. 
9- تسمح بالحركة فيما بين العظام. 
-٠‏ تكون تشابكًا عصبيًا مع خلايا عصبية أخرى . 


0.0.0۰0 اجب بنسك. 


٠٠١-٠١ ×۱۰ =‏ نيوتن 
۲- وزن الجسم على سطح الأرض = الكتلة بالكيلوجرام × ٠١‏ 
=1 ×۱۰ = ۰ نيوتن 
وزن الجسم على سطح القمر = وزن الجسم على سطح الأرض × ل 
کا یوی 


*- كتلة الجسم على سطح الأرض = ا ی = 


-١ 09‏ () مع )٤(‏ (ب) مع (؟) (ج) مع (۱) (د) مع (۲) :جم 
؟- (أ) مع (۲) (ب) مع )١(‏ (ج) مع (؟) (د) مع )٤(‏ 0-0-0 
CeO UES Oa) =O‏ ا ار ا ا 
(ه) مع (0) (و) مع (5) (ذ) مع (5) "- الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة 


النموذج الأول 
© أا محورى تتأ النيوتن ج المثوى 
١ 6‏ × يوجد بالحبل الشوكى مراكز مسئولة عن الأفعال المنعكسة. 
ت × الكتلة: هى ما يحتويه الجسم من مادة. 
ج تنقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 
@ 1 تمنع احتكاك الفقرات ببعضها عند الحركة. 
ب توصيل المعلومات الحسية والاستجابات الحركية بين الجهاز 
العصيى المركزى وجميع أجزاء الجسم. 
€ يتمدد بالحرارة بانتظام» فيمكن قياس درجة حرارة الجسم. 
د يمنع انتقال الحرارة؛ لأنه مادة رديئة التوصيل للحرارة. 


ج لأن الأكسجين شحيح الذوبان فى الماء. 
١ ©‏ - المخيخ: المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
۲ - الترمومتر الطبى: يستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان. 
" - غاز النيتروجين: مكون أساسى للمركبات البروتينية حيث يدخل 
فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
@ النحاس من المواد التى تسمح بمرور الحرارة من خلالها. 
ب مفاصل الجمجمة من المفاصل الثابتة (عديمة الحركة). 
ج كلما زادت كتلة الكوكب زاد وزن الجسم عليه. 
د الأكسجين لا يشتعل» ولكن يساعد على الاشتعال. 
ه عند إدخال شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز 


@ 1 الجهاز العصب ا الميزان ذو الكفتين الأكسجين تتكون مادة بيضاء اللون (أكسيد ماغنسيوم). 
€ مواد موصلة للحرارة ه الحبل الشوكى النموذج الثالث 
النموذج الثاندى [ كن كاف يكال كاتف -)( 


-١ ©‏ 1 الأعصاب الشوكية ‏ ۲- ب )١(‏ نيوتن 
* - © الزجاج والخشب ٠‏ 4- 3 الأكسجين 
5 - © الكربون 
@ :1 لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ حتى نتمكن من 


-١ 1 @‏ مسكول عن الأفعال المنعكسة. 
- يستخدم فى قياس وزن الأجسام. 
ب -١‏ الميزان الزنيركى "- ثانى أكسيد الكربون 


-٣‏ القعل المنعكس 
تسجيل القراءة بسهولة. © ١‏ الكتلة ب الزئبق ج الآكسجين 
ب لآن الزئيق يبقى سائلاا بين درجتى حرارة (-75 إلى راشي ليقن لك انی أكسيد الكربون 


۷ سيليزية) وهذا يعطى مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. 


© 3 العلوم - للصف الساديس الابتداني - الفصل الدراسى الأول‎ ١4 


الإجابات النموذجية 


: 9©©١-(ج)‏ ۲-(ب) ؟-(ج) 4-() °-(ب) 
© أ الكتلة فب الترمومترات 
ج 


أ لا نستطيع الإمساك بالأشياءء لعدم قدرتنا على صنع مقابض 
تحمينا عند لمس الأوانى الساخنة. 


ب يصداً ج يؤثر سلبًا على الجهاز العصبى غاز الآوزون د المفاصل 
©( مع (٥(‏ (ب)مع (1) (ج)مع() © ١‏ لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر» فيجعل الخبز 

(د) مع )٤(‏ (ه) مع (؟) (و) مع (؟) مساميًا ومقبول الطعم. 

النموذج الرابع اب لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل: (ضريات القلب 
١ @‏ النيوتن اب النحاس & (ro)‏ والتنفس). 
@ اد © ا € لأن الألومنيوم من المواد جيدة التوصيل للحرارة. 
جابة امتحانات الإدارات ال بالمحافظات لعام ؟؟:؟ 
١‏ - محافظة القاهرة - إدارة التبين التعليمية © XK- 7-۲ /-۲ *-۱ ١‏ 


با -١‏ يسبب اضطراب فترات النوم وزيادة ضريات القلب والتوتر 


؟- يتمدد الزئبق ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية فينكسر 
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تا ١‏ - لحدوث رد فعل منعكس صادر من الحبل الشوكى. 


ِقِ ١‏ - تحمى الآرض من الأشعة قوق البنفسجية الضارة القادمة 


اب ١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠١‏ 


10١-٠١ × 70 =‏ نيوتن 


@ ١-الخقب‏ "-الميل الشوكى 


ا 
0 
" - النحاس 2 ؛ - )١(‏ نيوتن ا 


ب ١‏ - مواد رديئة التوصيل للحرارة € - الترمومتر ۲ - كتلة الجسم على سطح القمر = كتلة الجسم على سطح الأرض 
2-18 ۲-/ ديز عدي aE‏ 
نبا ١‏ - لأنه شحيح الذوبان فى الماء. محافكظة القنيوبية - إحارة ينها ala‏ 

؟- لأنه مسئول عن العمليات اللاإرادية. مثل ضربات القلب ¦ ([© 1 ١‏ - ثانى أكسيد الكربون ۲ - الكتلة 


وعملية التنقس. 
-١ 1‏ البلاستيك ۲ - ثائى أكسيد الكربون (ZVA) - ١‏ 
٤‏ - لا يشتعل» ولكنه يساعد على الاشتعال. 


٣‏ - المواد جيدة الثوصيل للحرارة ؛ - الترمومتر الطبى 

١‏ - لمنع رجوع الزئيق بسرعة إلى المستودع فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 

۲ - لحماية المخ 


٣‏ - لتكون غاز ثانى أكسيد الكريون أثناء التخمر:'فيجعل الخ ه-الميزان الزتبوكى ۲ - الآزوت 
مساميًا ومقبول الطعم. ا ٤‏ - الكوع 
-١ 1‏ الثابتة ۲ - ثانى أكسيد الكريون ١‏ - يسبب اضطراب فترات النوم وزيادة ضربات القلب والتوتر 
(N =۴‏ ي العصبى 
@ أ يحدت فغل متنك ويقم سحب اليد بسرعة. ١‏ - تحدث ظاهرة الاحتباس الحرارى وتزداد درجة حرارة الأرض 
۲ - تتآكل الفقرات نتيجة احتكاكها ببعضها. 0-١‏ م ير K-64‏ 


٣‏ - محافظة الجيزة - إدارة كرداسة التعليمية ؟ - يحمى القلب والرثتين ويساعد على عملية الخنقس: 


١‏ -المخ ؟- (V۸)‏ ۲ - تحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة 
” - (٣٣درجة‏ سيليزية) ٤‏ - الخشب E‏ 
با -١‏ لتكون كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. ا لدعا 


-٣‏ لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع» فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 
١ 1‏ - القعل المنعكس ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين 
٣‏ - المخيخ ٤‏ - الزئبق 


٣‏ - قطع ولحام المعادن ٤١‏ - محور 
١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض 
= وزن الجسم على سطح القمر × 1 
5١-١ ×٥ =‏ نيوتن 
۲ کته اتج غل لفاح ا 1 ا 
٣=‏ كجم 
٤‏ - محافظة الغربية - إدارة سمنود التعليمية 


العصبى. 


الترمومتر. 
2-0 ؟داذاوق أكسيد الكريوخ =١‏ الترمومتر المكوي -الترمومتن اللي 
7 - اکا 5 > المينان زک » - جسم الخلية - محور الخلية 


( - (صفر درجة سيليزية)‎ - ٣ 
الكظة - الوزن‎ - ٤ 


٠‏ درجة سيليزية) 
من الشمسى. 
۲ - يستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل. 


العلوم - للصف السادس الابتداني - الفصل الدراسى الأول 4 


الإجابات النموذجية 


ب ١‏ - لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة ۲ - لأنه يذوب فى الماء 


اب ١‏ - كتلة الجسم على سطح الأرض - 


۲ - الفعل المنعكس 
٤‏ - الخلية العصبية 
ود الخ عر ا 
دیجم 
۲ - ون الجسم على سطخ القمر 
> وزن الجسم علي شطلح القن 


١‏ - غاز الأوزون 


٣‏ - الأكسى أسيتيلين 


اد بير يه يي 


أنبة) ١‏ - تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى 


١ © 
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© - محافظة البحيرة - 


نال 


با ١‏ - المادة الرمادية 


۲ - تحدث عملية تخمر فينتج غاز ثانى أكسيد الكربون الذى 
يتمدد بفعل الحرارة ويجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم . 

١‏ - ثانى أكسيد الکربون " - المخيخ 

* - (0؟) درجة ٤‏ - الأكسجين 

القلب والرئتين ويساعد على عملية التنفس 

۲ - يمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 

إدارة كوم حمادة التعليمية 


١‏ - التصفين الكرويين - الحبل الشوكى 


۲ - التنفس - الاحتراق 
٣‏ - الترمومتر الطبى - الترمومتر المئوى 
٤‏ -جيدة 


١‏ - صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة 
الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 

۲ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 

ال دريجة اة *- فقاضل واضعة الشركة 

- الوزن ٤‏ - غاز الأوزون 

١‏ - قطع ولحام المعادن 

٣‏ - يمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 

١‏ - الألومنيوم ۲ - النيتروجين 

1 - حجم 

١‏ - لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر فيجعل الخبز 
مساميًا ومقبول الطعم. 

۲ - لأن الوزن يتوقف على كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 

- التهاى - الزجاج 

7 - ترداد - (50 نيوقن) 

۲ - المابة البيضاء 

٦‏ - محافظة الإسكندرية - إدارة غرب التعليمية 


١1-(١٠٠جرام)‏ 
۴ - التضقان الكرويان 


رة 
٤‏ - النيتروجين 


ب -١‏ الترمومتر المئوى - مستودع به زئبق 


© 
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١‏ - الثلج الجاف ٣‏ - الهيكلى 


العلوم ‏ للصف السادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول 


1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
ا 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 


١ © 


١ @‏ ١-تتساوى‏ "- الحديد " - النيتروجين 


*-الميزان التتبركى ٤‏ - الماء 

ب الترمومتر المتوى: يبدأ من درجة حرارة صفر” سيليزية 
إلى درجة حرارة *٠٠١‏ سيليزية. 
الترمومتر الطبى: يبدأ من درجة حرارة 5" درجة سيليزية 


إلى ٤١‏ درجة سيليزية. 
١‏ + الفيتروجين ۲ - النخاع المستطيل 
٣‏ - مواد رديئة التوصيل للحرارة ؛ - الاحتراق 


في؛ ١‏ - نشعر بالسخونة لانتقال الحرارة من كوب الشاى إلى اليد 

۲ - يتغير وزن الجسم حيث يقل عند تعيينه فى منطاد لآن 
الوزن يقل بالابتعاد عن مركز الأرض. 

١‏ - الهواء ۲ - سدس 

٣‏ - الحبل الشوكى ٤‏ - مقابض أوانى الطهى 

ب ١‏ - للمحافظة على حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة 

"- لأن درجة حرارته ٠٠‏ 76”وهى تكفى لصهر وقطع المعادن. 

۷ - محافظة المنوفية - إدارة الباجور التعليمية 

١‏ - محور الخلية العصبية2 " - النخاع المستطيل 

(VA) £ المكان‎ - ٣ 

ب ١‏ - يحدث فعل منعكس وتتحرك رموش العين. 

-٣‏ تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم. 

١‏ - المفاصل افرح الحرارة 

۳- ثانى أكسيد المنجنيز ٤‏ - الخلية العصبية 

ب ١‏ - لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها مما قد يؤدى إلى 


تآكلها. 

" - لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. 

١‏ - الركبة )١١(-‏ زوجًا 

٣‏ - النيوتن ٤‏ - المياه الغازية 

ب حوزن الجسم عل شطج ارعن ج لجع ب و و 

اا کا ٠‏ نيوتن 

۲ - وزن الجسم على سطح القمر- د ون لجسم على سطع لاض + ل 
٠ =2 x1‏ نيوتن 

XK- ؟-# ”ل‎ X-\ 


ل ١‏ - يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 

۲ - يستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل. 
۸ - محافظة الدقهلية - إدارة منية النصر التعليمية 
١‏ - الميزان الزنبركى - الكيلوجرام 
۳ - حمض الهيدروكلوريك المخفف - كربونات الكالسيوم 
٤‏ - جسم الخلية - محور الخلية 
ب ١‏ - تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 

= مدت «ظاهرة الاعتباس الحرازى وزيادة دويمة حرارة 


٣‏ ح ردىء - جيد 


الأرض. 
1-()۰)( ۲ - المعادن 
۴ - ثانى أكسيد الكربون ٤‏ - المخيخ 
ب ١‏ - حتى يعود الزئبق إلى المستودع 


۲ - لمنع التواء القضبان نتيجة تمدّدها بالحرارة صيقًا؛ مما 
يؤدى إلى وقوع حوادث القطارات. 
٤‏ - الكتف 


رجات ندوذجرة مس ية 


ب ١‏ - يمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 
۲ - يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
١ ©‏ ١-النیوتن‏ الق 
؟- الثلج الجاف ٤‏ - مفاصل محدودة الحركة 
ب ١‏ - الترمومتر الطبى: يستخدم فى قياس درجة حرارة الإنسان. 
الترمومتر المئوى: يستخدم فى قياس درجة حرارة 


السوائل. 
۲ - الاحتراق: هو اتحاد المواد مع الأكسجين بسرعة وينطلق 
ضوء وحرارة. 


التأكسد: هو اتحاد المواد مع الأكسجين ببطء فى وجود 
الرطوبة (اداء). ا لرطمربة ( الاع) 
9 - محافظة دمياط - إدارة دمياط الجديدة التعليمية 
١١1 ©‏ - الكتلة - الأوذون 
٣‏ - المقاصل ٤‏ - الجهاز العصبى 
اب ١‏ - لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر فيجعل الخبز 
مساميًا ومقبول الطعم. 
* - لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل (ضربات 


القلب والتنفس). 
١ 1 @‏ - ثانى أكسيد الكربون ۲ - الحبل الشوكى 
"' - دهنية ٤‏ - (500) نيوتن 


ب ١‏ - يستخدم فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون. 
۲ - تثبت نيتروجين الهواء الجوى فى النباتات البقولية 
@ 1 ١-الكتلة‏ ؟-الأكسجين ١-المخيخ ٤‏ - ثابتة 
ب ١‏ - لا يستطيع الإنسان القيام بالحركة. 
۲ - تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم. ويترسب 
الكربون على جدار المخبار. 


١ ١ ©‏ - أكسجين وماء OY‏ 
٤ (VN) -F‏ - النحاس 
قا ١‏ - لأنه يظل سافلا بين درجتى حرارة (- ۳۹" إلى لاه 
ية). 


۲ - لآنه شحيح الذوبان فى الماء. 
٠١‏ - محافظة كفر الشيخ - إدارة دسوق التعليمية 


١ ١ 0‏ - الكيلوجرام - النيوتن 
۲ - (70) درجة سيليزية - )٤١(‏ درجة سيليزية 
CO,-(*,)-‏ 
١ ©‏ -التكون كزيونات الكالسيوم التی لا'تذوب قى الهاء: 
؟ -الحدوث فغل منعكس صادز من الحبل الشوكى. 
٣‏ - لمنع رجوع الزئيق بسرعة إلى المستودع فنتمكن من قراءة 
درجة الهرارة بسهولة. 
-١ 1 @‏ الترمومتر المثوى 
٣‏ - الخليّة العصبية 
٣‏ - المفاصل 
٤‏ موا حية التوصيل الهزازة 


ب أ وجه المقارنة الكتلة الوزن 
مقدار ما يحتويه قوة جذب الأرض 
ا الجسم من مادة للجسم 
کک 
اتجاه التأثير | ليس لها اتجاه | يؤثر فى اتجاه مركز 
الأرض لأسفل 
9 ادي X- 7-۲ x‏ 


اب ١‏ - مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 
٣‏ - يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد 


00 واكسجين دون تفير خواضه. 
١ ©‏ ١-ا‏ - اران ية الحركة مراك 
=F‏ 4 - الأكسجين 26 


ب -١‏ كربونات الكالسيوم 
۲ - حمض الهيدروكلوريك المخفف 
-١١‏ محافظة الشرقية - إدانة a‏ التعليمية 
١‏ - ثانى أكسيد الكربون ‏ " - النيوتن 
7 - حجم ٤‏ - محدودة 
نبا ١-.يحدث‏ التواء للقضبان نتيجة.تمدّدها بالحرارة صيقًا: مما 
يؤدى إلى وقوع حوادث القطارات. 
۲ - يتمدّد الزتبق» ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية؛ 


فينكسر الترمومتر. 
© أ ١‏ - درجة الحرارة ؟- الحبل الشوكى 
٣‏ - الكيلو جرام ٤‏ - ثانى أكسيد المنجنيز 


-١‏ يستخدم فى قظع ولحام المعادن. 
۲ - يستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل. 


١ ١ @‏ -النيتروجين ؟- النحاس 
- النصفان الكرويان -٤‏ الميزان الزنبركى 


ب -١‏ لأنه جيد التوصيل للحرارة. 

۲ - لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 

(TV) > الكتف‎ - ١ 

٣‏ -الاکسجین 0م 

-١‏ اختناق ۲- يحمى الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. 


-١©‏ محافظة الإسماعيلية - إدارة فايد التعليمية 


ع 


١ ©‏ درون )١١(-*‏ نيوتن 
؟- حجم - 0( 
ب 
وجه المقارنة الكتلة الوزن 
أداة القياس | الميزان ذى الكفتين | الميزان الزنبركى 
وحدة القياس الكيلوجرام النيوتن 
wad‏ 
١ @‏ ١-النحاس‏ القيادس ۲-العمود الفقارى 
د قڑداد =٤‏ المقاضل 


اا -١‏ لأنه ردىء التوصيل للحرارة. 
"- لأنه لا يدخل فى عملية التنفس ولا يساعد على الاشتعال. 
١ ١ @‏ -الكتلة بالكيلوجرام ×  )٠١(‏ *-(55)-(59) 


الب و کے سي سس سس سي و 


ل 0 2 مال 


الإجابات النموذجية 


١ ١ @‏ - محور الخلية العصبية يغلف بطبقة دهنية. 


0 القفص الصدرى - الممود الفقارى‎ - ٣ 
النباتات - البناء الضوئى ا "- الزتيق هو السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات.‎ - ٤ 
قوة جذب الأرض للجسم هو الوزن.‎ -٣ : حماية المخ‎ -١ ب‎ 
أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هو النحاس.‎ -٤ / تحمى الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.‎ - ۲ 
ب تحدث عملية تخمر فينتج غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يتمدد‎ : 
92 3 أكسيد الكربون "- الكتلة‎ ىناث-١‎ 1 @ 
الحرارة ويجعل الخبز مساميًا ومقبول الطعم.‎ 0 i 
يفعل الحزارة ويجعل الخبن مساب ومعيول اع‎ ١ القعل المنعكسر‎ -٤ الغلاف الجوى‎ - ٣ 
لا يستطيع الإنسان القيام بالحركة ۱۵- محافظة الفيوم - إدارة شرق الفيوم التعليمية‎ - ١ ب‎ 
يتمدّد الزئبق» ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية؛ ¦ 0 كعم اين‎ - ۲ 
الحبل الشوكى‎ -٤ متس الو ؟- الترمومتر المئوى‎ 
محافظة بورسعيد - إدارة بورفؤاد التعليمية‎ -۳ 


ب -١‏ لأنه جيد التوصيل للحرارة. 
کلي "- لحمابة الفقرات هن الاحتكاك يبعضها؛ مما قد يؤدى إلى 


< تايا حم ارت الغمرات هنا اهال ببعقرهها عا 


-٣‏ العامل المساعد 


كتلة الكوكب العو ود عليه الت - ويد اللجتمع تن مركو اكوك @ ١‏ ١-التحاس‏ -(۱۲) د دک یف 
5 - الأكسجين - الأكسى أسيتيلين 1- ماء الجير الرائق ع (H)‏ - الزنيركى چ 2 
ك -١‏ وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠١‏ )ا نة ؟ محدونة الحزكة ‏ ا 
2 32 ا 0 5 العبلوسرام "- ثانى أكسيد الكربون 
"- وزن الجسم على سطح القمر = وزن الجسم على سطح الأرض > و -٤‏ النيتروجين 
a SE‏ ب ١‏ - كتلة الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم على سطح القمر 
@ | 0-۱( "- توازن الجسم = ٠١‏ كيلوجرام 
؟- بيضاء -٤‏ نيتروجين 


۲ - وزن الجسم على سطح الأرض 
= كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠١‏ 


٣۰۰۵۱۰ × ۴۰ =‏ نيوتن 


با -١‏ لمنع رجوع الزئيق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 


- لأنه أثقل من الهواء. 9 ١‏ - الأكسمين.. ١‏ فوق أكسيد الهيدرويين 8 - الما 
٤ a یوثملا-١‎ ١ ©‏ - يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد 
٣‏ - ثلاث ذرات ٤‏ - النصفان الكرويان الهيدروجين إلى ماء وأكسجين دون تغير خواصه. 
© - ثانى أكسيد الكربون ب -١‏ تحدث الوفاة. 
ف ١‏ - محدود الحركة ٣‏ - واسع الحركة "- تتكون طبقة من أكسيد الحديد (يصدا). 
١ ١ ©‏ -الكتلة درجة السرارة 0 2 1 
٣‏ - الغلاف الجوى 2 -الحيل الغو <1- محافظة بنص سويف - إدارة الفشن التعليمية 
بو ١‏ - نواة ۲ - غلاف دهنى © ١ ١‏ -الزتبركى "- الكحول الإيثيلى 
۴ - تفرعات نهائية ٤‏ - الخلية العصبية *- التيتروجين <- )1( 
- محافظة السويس - مديرية التربية والتعليم 83 -١‏ سم به ريق ]- أنيوية زعلجِية سسيكة 
١ 1 ©[(‏ -الميزان الحساس - الميزان الزنبركى © 1 -١‏ ثانى أكسيد الكربون اوري افر 
؟- (5؟) درجة سيليزية - )٤١(‏ درجة ۴- الخلية العصبية 5 ليان 


+ التباتات - البناء الضوشى -٤‏ المخ - الجمجمة 
ب لمتع رجوع الزتبق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة 


ب -١‏ يدخل فى عملية التنفس والاحتراق 
؟- يستخدم فى قياس f‏ ا 


والاصيرًا ای 


درجة الحرارة بسهولة. © إل جي -٣‏ الكتلة 
١ ١ ©‏ -الأكسجين "- المخيخ *- تزداد 4- المخيخ 
“ل (1) نيؤتن -٤‏ ثانى أكسيد الكربون 08 ن خی قن العا 


اب ١‏ - الميزان ذى الكفتين 


"- لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة 
۲- يستخدم فى قياس كتلة الأجسام الكبيرة 


درجة الحرارة بسهولة. 


١ ١ @‏ -المفاصل "- الترمومتر المئوى © ١‏ ١-النماس‏ ۴- ثلاث 
"- مواد جيدة التوصيل للحرارة 4- الكتلة يكا ققد -٤‏ ثابتة 


ب يعمل كعامل مساعد يزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد 2 5 
1 ب -١‏ يتعكر ماء الجير الرائق. 


- يؤدى إلى حدوث تسمم. 


يدروجين إلى ماء وا جين دون تغير خواصه. 


دده داك 22ت كاج ماع eee a‏ عده - لداراء ا E‏ عه 2ه 


4 العلوم ‏ للصف السسنادس الابتدائي - الفصل الدراسى الأول م |( 


رقم الإیداع : ۲۰۲۲/۸۸۰۹ 


3 


۷- محافظة المنيا - إدارة المنيا التعليمية 


أ ١‏ - الميزان ذى الكفتين - النيوتن 
1- حجم - الحرارة 
5-5-4 


 ) ١0-1‏ زا م) 


المواد التى لا تسمح 
بسريان الحرارة خلالها | بسريان الحرارة خلالها 
الحديد. الألومنيوم: الخشبء البلاستيك» 


الفحاس. الرّتبق المطّاط 
أ ١-المخيخ‏ خیس 
5 
CO, (î‏ 
ت -١‏ وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم بالكيلوجرام ٠١×‏ 
7٠١-٠١ ×۷۲ =‏ نيوتن 


۲- وزن الجسم على سطح القمر = وزن الجسم على سطح الأرض ل 


١ 
نيوتن‎ 171١ => ×۷۰ = 


1 ١-القمر‏ "- الترمومتر المثتوى 
۳- لهب الأكسى أسيتيلين -٤‏ النخاع المستطيل 

ب ١‏ نواة 7- غلاف دهنى 
- تفرعات نهائية -٤‏ الخلية العصبية 

X- X-r Vx ”-١ 1 


اب -١‏ يحمى الأرض من أضرار الأشعة قوق البنفسجية. 
-٣‏ لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 
۸- محافظة أسيوط - إدارة منفلوط التعليمية 
١ Ê‏ - المكان ۲ - الطبى 
ب ١‏ كتلة الجسم على سطح القمر 
= كتلة الجسم على سطح الأرض = ٠‏ ؟"كجم 
۲- وزن الجسم على سطح الأرض 


CO,-(,F)-F 


= كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠ >٠١‏ ۳۰۰۱ نيوتن 
1 ١-التحاس‏ ۲ - الحبل الشوكى ٣‏ - الأكسجين 


با ١‏ - حفظ توازن الجسم أثناء الحركة 
٣‏ - حماية القلب والرئتين والمساعدة على عملية التنفس 


١‏ -الوزن ۲ - الخلية العصبية 
٣‏ - المقاصل ٤‏ - الزئيق 
i‏ ادير 7-۲ X-r‏ 


ب ١‏ - الطرقان السقليان 
” - المشى والجرى والجلوس والوقوف وحمل باقى أجزاء 
الجسم 
٣‏ - عظمة الفخذ ‏ - عظمتا الساق 
ه -.عظام القدم 


' © 


ئ 
©1 


ټپ 


۹- محافظة قنا - إدارة نجع حمادص التعليمية 


جاجزلا-٣‎ 0,-١ 
العظام‎ -٤ الكوع‎ -* 
مواد جيدة التوصيل للحرارة‎ -٣ لوو‎ +1 


١‏ - درجة حرارة السوائل - درجة حرارة جسم الإنسان 

"- كربون - أكسجين 

١‏ - تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد: 

۲- تتكون طبقة من أكسيد الحديد (يصدا). 

X- X- اس ا‎ 

1١‏ - لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ قنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة 


۲- لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتتعال. 1 
١ ©‏ 
وجه المقارنة | . ناضل 9ا 5 
هی مفاصل ٠١‏ هى مفاصل تسمح 
لا تسمح بالحركة ا بالحركة فى جميع 
الاتجاهات 
٠‏ الصقال المفاصل التى تربط | مقصل رسخ القدم 
1 عظاط الجمتجمة 
اب وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم بالكيلوجرام × ٠١‏ 


٠٠١-٠١1١ =‏ نيوتن 


-٠‏ محافظة الأقصر - إدارة الأقصر التعليمية 


0 -التتبيكن‎ ١ 
بيضاء 5- الماء‎ -٣ 


١‏ - لمنع رجوع الزئيق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 

؟- لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مثل) (ضربات 
القلب والتنفس). 


X-۱‏ -/ عدي 


۱-(۲) کجم -١‏ ثانی أكسيد الكربون 

"- البروتينات -٤‏ التفرعات النهائية 

١‏ - تحدث ظاهرة الاحتباس الحرارى وتزداد درجة حرارة 
الأرض. 

۲- يتسكب الزتيق فى الفم؛ مما يؤدّى إلى التسمّم. 

١‏ - الكيلوجرام 

؟- المواد جيدة التوصيل للحرارة 

*- الهيكل المحورى -٤‏ الثلج الجاف 

١‏ - كربونات الكالسيوم 


-٣‏ حمض الهيدروكلوريك المخفف 


العلوم - للصف السادس الابتدالي - الفصل الدراسى الأول WW‏ 


ا ا 


١‏ () :1 اکمں مايانى: 


١‏ - يتركب الجهاز العصبى المركزى هن 
, بيئما يقاس 


۲ - ثقاس الكتلة بوحدة ... 
٣‏ - يبدأ تدريج الترمومتر المثوى من ٠‏ 
إن صوب ما تحته خط 


-١ ٠‏ غاز ثانى أكسيد الكربون شحيح الذوبان فى الم" 
| ۲ - مفصل الركبة واسع الحركة. 
ا (آ# ضع علامة (⁄) أو 00) أمام العبارات الآتية: 
١‏ - يحافظ النخاع المستطيل على اتزان الجسم أثناء الحركة. ١‏ | 
( 


۲ - تؤثر كتلة الجسم على وزنه. 

(( يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناه (غاز الحياة).‎ - ١ 

٤‏ - يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأعلى. 
ِنب ماذا يحدث إذا؟: 

١‏ - اقترب جسم خارجى من العين فجأة. 

۲ - وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به أكسجين. 
| اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

١‏ - يستخدم ماء الجير الرائق للكشف عن وجود غاز: 

؟ - عدد الأعصاب المخية ................. زوجًا من الأعصاب. 

٣‏ - يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة: 

٤‏ - يستخدم ................ كعامل مساعد عند تحضير غاز الأكسجين فى المعمل: 

(فوق أكسيد الهيدروجين - ثانى أكسيد المنجنيز - كربونات الكالسو,) 


(الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربير| 
(I-۳1)‏ 


(المواد السائلة - جسم الإنسان - المواد الصلب) 


َب علل لما يأتى: 
١‏ - تصنع مقابض أوائى الطهى من الخشب أى البلاستيك. 
۲ - تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبز. 


ل ا العلوم ‏ لصف السادس الابتدانى - الفصل الذراسئ الأول ¥ 


حه ضوبي ب uUaIIIOCğdI111EI‏ 


يژ 


2 اله 


ررر دارات التعليمية بالمحافظات 
u‏ 


0 بعتب المصطلح العلمى: 3 
٠ :‏ - وحدة بناء الجهاز العصبى. 
مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
م لهب يستخدم أثناء قَطع ولحام المعادن. 
ع ب عضنو يتكون هن مادة رمادية على شكل حرف 11 يحيط يها مادة يشا 
بم جسم كتلته على سطح الأرض ۰ كيلوجرامًا, احسب: 4 
-١ ٠‏ وزن الجسم على سطح الأرض. 
۲ - وزن الجسم على سطح القمر. 


محافظة القاهرة - إدارة مصر 


القديمة التعليمية 
0 11 أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة مسد إل دة کزان 0 
؟ - فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز .. ................ ويقتج غاز .ب.... 
١‏ - من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة .س ق سس 
؛ - يتكون الهيكل المحورى فی جسم الإتسان من سيت ق سيت وت 
ه - الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير یس 
ِب اذكر أهمية واحدة لكل من: 
١‏ - لهب الأكسى أسيتيلين. ۲ - الغضاريف. 
] اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - إذا كان وزنك على سطح الأرض هو ٠١‏ نيوتن فإن وزنك على سطح القمر سيكون: ۳ 
(1 نيوتن - 7١‏ نيوتن - ٠٠١‏ نيوتن - ٠١‏ نيوتن) 
١‏ - عند وضع شريط من الماغنسيوم فى مخبار يحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار 


عنصر: (الكربون - النيتروجين - الماغنسيوم - الأكسجين) 
؟ - حدد أيها أسرع توصي للحرارة: (الألومنيوم - النحاس - الحديد - الزجاج) 
؛ - كل مما يأتى من خواص الزئيق كسائل ترمومترى؛ ما عدا أنه: (جيد التوصيل للحرارة - 


مادة منتظمة التمدد - يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة - لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية) 
* - كل مما يأتى من مكونات المخ. ما عدا: 
(النصفين الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى) 
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٠‏ تدریبات عامة على الفصل الدراسى الأول لم 
| 


+ اذكر السبب العلمى لكل مما يلى: 
١‏ - غاز الأوزون مهم جدًا فى الطبيعة. 
" - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
أ اكتب المفهوم العلمص الذي ندل عليه العبارات الأتية؛ 8 
١‏ “مواد تسمخ بمرور الخرارة خلالها؛ e‏ 
۴ - قوة جذب الأرض للأجسام. 


ب ماذا يحدث عند؟: 
١‏ - تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب. 
S> A‏ علامة (×) أمام العبارة الخطأ: 
© ضع علامة (/) أمام العبارة الصحيحة: و 5 


أ ١‏ - يستخدم الترمومتر المثوى فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة. )) 
إ٠‏ ؟- يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن. )00 
أ ۴ - مفصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة. )0 
٤ 1‏ - تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. )0 
ا 6 - يحتل غاز الأكسجين ۷۸ > من مكونات الهواء الجوى. )) 


9 محافظة الجيزة - إدارة الوراق التعليمية 


أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - يقاس الوزن بوحدة ...... 


٣‏ - المصدر الأساسى لغاز الأكسجين فى الهواء هق سب 


؟ - جميع المعادن .. التوصيل للحرارة. 
٤‏ - يقع ................. فى الجهة الخلفية للمخ أسفل النصفين الكرويين. 
ب علل لما يأتى: 


١‏ - يستخدم الزئبق فى صنع الترمومترات. 
۲ - تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخيز: 


مد جمد مم9 سو 


أ٠‏ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - يتكون القفص الصدرى فى الإنسان من ........ زوج من الضلوع: قلسن 
۲ - يبلغ عدد الأعصاب المخية بابب زوع الك قسن 


© العلوم ‏ النصف السادس الابتداني ‏ الفصل الدراسى الأول ¥ 


حة ضوي ب UdIIIOCAIIIICI‏ 


7 برروارات التعليمية بالمحافظات 


۽ تركب الغمود الفقارى من ر 
۽ . المادة الرمادية فى الحبل الشوكى 


(Mitt) 


على شكل حرف, (A-F-H)‏ 


۰ به ب كالت كلل 8 116 كوم علي ارش :اهس 
١ |‏ كتلته على القمر, 
: ؟- وزئه على الأرض, 
ا ضع ملامة (⁄) أو (×) أمام العبارات الأتية: 
١‏ - يتكون جزىء الئیثروجین من ذرتى نيئروجين. 
؟ ‏ تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 
١‏ مفصل الكتف من المفاصل ثابتة الحركة, 
؛ - يتفاعل غاز الأكسجين مع شريط الماغنسيوم المشتعل مكونًا مادة بيضاء. 
ب اذكر أهمية واحدة (أو استخدافا واحدًا) لكل مما يأتى: 
١‏ - المواد جيدة التوصيل للحرارة. 
۲ - الغلاف الجوى. 
0 ا اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - غاز يتكون جزيئه من ثلاث ذرات أكسجين. 
؟ - أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة السوائل. 
٣‏ - غاز ينتج عن حرق المواد العضوية. 
؛ - جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الفعل المنعكس. ) بين 
انظر إلى الشكل الذص أمامك» ثم أجب عن الأتى: 


١‏ المانة (1)هى اسك مب 


13 
. ا 
۲ - المادة (۲) ھی سيت 3 1 


€ 
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| 
أ 
أكمل ماياتس: 
١‏ - يحاط ................ بغلاقف دهنى. ا 
؟ - يتحكم .................. فى الأفعال المنعكسة. 
٣‏ - العضو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم هو -” 
٤‏ - الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر بتغير ب.... 
5 - يشكل غاز النيتروجين .............. .< من الهواء الجوى. 
أ اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - موضع اتصال طرفی عظمتين. 
۲ - مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى برودة أو سخونة الأجسام. 
| 
/ 
| 
1 
ا 


٣‏ - العامل المساعد الذى يستخدم فى تحضير الأكسجين. 


٤‏ - وحدة بناء الجهاز العصبى. 

ب علل لما يأتس: 

١‏ - توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقرى. 

۲ - يعطى الزئبق مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. 

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

١‏ - من المفاصل محدودة الحركة: 

۲ - من المواد رديئة التوصيل للحرارة: 

۳ - يتكون القفص الصدرى فى الإنسان ................... من الضلوع. 


(الكتف - الركبة - الفخذ) 

(الزجاج - الحديد - الزئبق) ! 
٠١(‏ أزواج - ۱۲ زوجًا - ۱۳ زوجًا) 
اك قاض الورن بوعدةة (الجرام - اللتر - النيوتن) 
ب إذا كانت كتلة الجسم = 7 كجم على سطح الأرض» فاحسب: 
١‏ - وزنه على سطح الأرض. ۲ - وزئه على سطح القمر. 
1 صوب ماتحته خط: . 
١‏ - زيادة نسبة غاز النيتروجين تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. 
۲ - المخيخ هو مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان. 
ب انظر إلى الشكل المقابل. ثم أجب: 
١‏ - اسم الشكل ممه یتک م فى قاف سمه 
۲ - الجزء )١(‏ .............. » ووظيقته ميمه 


1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
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0 
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0 
1 
0 
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1 
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1 
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ررعبارات الأتية: 


م , ينون الهيكل الطرفى فى الإنسان من ١‏ 
٠‏ پیل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى د 
و جميع المعادن ٠.‏ التوصيل للحرارة؛ ويعتبر أسرع المعادن تؤصيلًا للحرارة 
واذا يحدث إذا؟: 
5 _ بورض مسمار مبال بالماء عدة أيام لجو رطب. 


د قلت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الهواء الجوى. 
1 بب المصطلح العلمى: 
, _ أراة فكرتها العلمية هى تغير حجم السائل الموجود بها بانتظام مع تغير درجة الحرارة. ‏ ( 
المسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس. ) 
_ غاز يدخل فى تركيب المركبات البروتينية والأنسجة الحية. ) 
 ,‏ أحد أجزاء الهيكل المحورى ويعمل على حماية القلب والرئتين. | 
ب مدل لما يأتتى: 
| عندما تلمس قطعة من الثلج بيدك فإنك تشعر بالبرودة. ؟ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
م ۽ جسم كتلته على سطح الأرض ٠١‏ جرامء احسب وزنه على سطح القمر. (اكتب القانون المستخدم) 
ب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
-١‏ جسم كتلته على سطح الأرض ۰ كجم تكون كتلته على سطح القمر ............ كجم. (۲۰ - ۲ - ۲۰۰) 


۲ - من المواد التى لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها: (الحديد - الخشب - النحاس) 
٣‏ - المسئول عن الحركات الإرادية: (النصفان الكرويان - المخيخ - الحبل الشوكى) 
٤‏ - الاحتراق هو اتحاد المواد مع غاز .................. بسرعة؛ وانطلاق ضوء وحرارة. 


(النيتروجين - الأكسجين - الهيدروجين) 
( أ صوب ما تحته خط: 

-١ ٠‏ قوة الجاذبية الأرضية تظل ثابتة بابتعاد الجسم عن مركز الأرض. 
۲ - يعمل الآزوت على حماية الأرض من أشعة الشمس الضارة. 


' ب انظر إلى الشكل المقابل. ثم أجب: إلى 

اع الزسم يقني إلى e‏ 

"١‏ - اكتب البيانات: 
1 3 
(r) 0‏ 


ا س ت 2 © 
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© - كتلة الجسم مقدار ثابت لا يتغير بتغير .............. بينما تتوقف على .. 
ب جسم كتلته على الأرض ۳۰ كجم, احسب: 


ب اذكر وظيفة كل من: 


ب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


إل محافظة البخيرة - إذارة المحمودية لبي 


أ أكمل العبارات الآتية: 
١‏ - الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير 
۴ - فوق أكسيد الهيدروجين ينحل فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى 
؟ - يتركب الجهاز العصبى من جهازين هما ...... 
؛ - ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون نتيجة لعمليا 


١‏ - وزنه على سطح الأرض. ۲ - وزنه على سطح القمر. 
اكتب المصطلح العلمى: 

١‏ - مؤشر يساعدنا على التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم. 

؟ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة بالجسم. 

٣‏ - أماكن تقايل العظام وتسمح بالحركة. 

٤‏ - وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبًا كتلة مشبك الورق المعدنى. 

° - خليط من الغازات يحيط بالكرة الأرضية ومجذوب إليها بفعل الجاذبية. 


1 ا ا 0 | 


١‏ - لهب الأكسى أسيتيلين. ۲ - العمود الققارى. 
أ علل لما يأتص: 


١‏ - تظل نسبة الأكسجين ثابتة فى الغلاف الجوى بالرغم من استهلاكه فى عملية التنفس. 
۲ - يعطى الزئيق مدى واسعًا لقياس درجة الحرارة. ؟ - يدخل النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
٤‏ - يختلف وزن الجسم باختلاف الكوكب الموجود عليه. 


١‏ - عدد أن واج الضلوع الملتحمة من الأمام بعظمة القص .............. أزواج. لكي 
۲ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى: (النصفين الكرويين - المخيخ - النخاع المستطيل) 
٣‏ - أسرع المعادن توصيلا للحرارة: (الحديد - النحاس - الألومنيوم) 
٤‏ - الاسم العلمى لماء الجير هو: (كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم) 


ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟: 

١‏ - إذا لمست يدك مجموعة من الأشواك فجأة. 

- زيادة معدل احتراق الوقود وقطع وإزالة الغابات والأشجار. 
۲ - عدم وجود اختناق قوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى. 
٤‏ - عند احتراق سلك التنظيف (بالنسبة لكتلته). 


بربدايات التعليمية بالمحافظات م __ و و 
: ربى الشكل المقابل؛ ثم أجب: 35 
5 , . هذا الشكل يمثل جهاز تحضير غاز 
۴ 
۴ | 1 


e 
Aen. إزكر استخدامين لهذا الغاز‎ 
إدارة غرب التعليمية‎ ٠ بم محافظة الإسكتذرية‎ 


العبارات الأتية: 
و امل 5 
| الجرام هو وحدة قياس ويساوى تقريبًا 
تة ده الأمصاب ادي زوجًا؛ وهی من مكونات الجهاز الحصبى 
الخلية العصبية ينتهى بتفرعات بينما جسم الخلية العصبية ينتهى بتفرعات 


م محور 
يسمى عديم الحياة؛ لأنه لا يساعد على 


ع - غاز 

5 ہل لما يأتى: ١‏ - تترك مسافات محسوبة بين قضبان القطارات. 
۲ - تتآكل أعمدة الحديد مع الوقت إذا لم يتم عزلها بالدهانات. 

7 إكتب المصطلح العلمى: 
٠ ١‏ العامل المساعد على تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. 
|| + ترمومتر تدريجه يبدأ من صفر"م؛ وينتهى عند ۱۰۰" م. 

+ يتركب من 77 فقرة عظميةء ويسمح للجسم بالانحناء. 

ع - غاز لا يشتعل» ولا يساعد على الاشتعالء ويلزم لإتمام عملية البناء الضوئى. 
ب جسم كتلته علص الأرض 7١‏ كجمء احسب وزنه على الأرض؛ وزنه على القمر. 
¡ ضع خظًا تحت الخطأء مع التصويب: 

١‏ - غاز الأكسجين أثقل من الهواء. ويذوب فى الماء. 

؟ - تزداد كتلة الجسم بزيادة كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 

؟ - كتلة سلك التنظيف تزداد عند حرقها لاتحادها مع النيتروجين. 

؛ - يشترك الجهاز العصبى والعضلى والهضمى فى حركة الإنسان. 
ب ملل لما يأتى: 
١‏ - يعتبر مقصل الركبة محدود الحركة. ۲ - يُضغط غاز الأكسجين فى أسطوانات حديدية. 
٠١ )‏ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١‏ - من وظائف النصفين الكرويين: 
(تنظيم العمليات اللاإرادية - إرسال الاستجابات المناسبة لأعضاء الحس - تنظيم ضربات القلب) 


- نبعد اليد بسرعة عند لمس أشواك نتيجة نبضات عصبية من: (المخ - العضلات - الحبل الشوكى) 
؟ - جهاز تعتمد فكرة عمله على تمدد السوائل بالحرارة: (الترمومتر - الميزان المعتاد - الميزان الزنبركى) 


© 
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0 


تدريبات مامة علص الفصل الدراسي الأول 7 يي ص 


ج قارن بين المواد جيدة التوميل للخرارة؛ والمواد رديلة نوميل لادبا 
من حيث: (الثعريف ومثال). 

0 ع الجهاز التالى جهاز تحضير ماز ثانص أكسيد الكربون؛ 

١ 1‏ »رقم )١(‏ يشير إلى ورقم (۲) يشير إلى 

0 ؟ > يجمع الفاز بإزاحة لأنه + 


موحد 


الغاز فى عملية 


3 محافظة مقطرة ٠‏ مويرية التربية والتغلي 


0© ١أ‏ أكمل العبارات الأتية؛ 

0 تتكون الخلية العصبية من جزأين رئيسيين؛ هما‎ - ١ 

” - من المواد رديئة التوصيل للحرارة 5 

1 - عدر الأعصاب الشوكية زوجّاء بيئما عدد الأعصاب المخية 

أ ؛ - من أسباب ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء ٠٠.‏ و * 
ب اكتب المصطلح العلمى: 

م - غاز يسمى بالآزوت. ومعناه (عديم الحياة). )- ( 
۲ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة. ) ( 
أ صوب ما تحته خط: 

١‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى إطفاء الحرائق. ۲ - يعمل القفص الصدرى على حماية الحبل الشوكي, 
٣‏ - أعلى درجة فى الترمومتر المثوى تمثل درجة تجمد الماء. 

٤‏ - النخاع المستطيل مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 

ب علل لما يأتى: 

١‏ - يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. 2 " - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 


أمامك جهاز يوضح تحضير الأكسجين فى المعمل, اكتب البيانات علص الرسم: 
)0 


ب اذكر وظيفة واحدة لكل من: 

١‏ - طبقة الأوزون. ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين. 

إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض 7١‏ كيلوجراماء فاحسب:. 
١‏ - كتلته على سطح القمر. ۲ - وزنه على سطح الأرض, " - وزنه على سطح القمر. 
ب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


ess 


١‏ - أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟: (الكوع - الفخد - الرسة) 
۲ - النيوتن = وزن جسم كتلته سسس جرام. ( 1° =1 1-۰( 
٣‏ - أفضل أنواع المعادن فى توصيل الحرارة: (الحديد - الألومتيوم - الثخاس) 
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3 إربدايات التعليمية بالمحافظات مس م 3 


أكمل الجمل الأتية بما يناسبها: 
. مفصل المرفق من المفاصل الحركة, 
يتكون جزىء غاز من اتحاد ذرة كربون بذرتى أكسجين. 
ا فى جسم الإنسان من ٠١‏ فقرة عظمية, 
يمتد من جسم الخلية العصبية تفرعات تسمى ... 
5 زكر السبب العلمى (بم تفسر؟): 
| يتعكر ماء الجير عندما يمر به غاز ثانى أكسيد الكربون. 
- يفضل استخدام الزثبق فى صناعة الترمومترات. 
إكتب المصطلح العلمى: 
۔ وحدة قياس الوزن؛ وتكافئ تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠١‏ جم. ) 
 ,‏ عامل يساعد على انحلال قوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين. ) 
م - جسم فضائى تبلغ جاذبيته + (سدس) جاذبية الأرض. 7 
۽ - غاز يستهلكه النبات أثناء عملية التنفس. ) 
إذكر أهمية (أو وظيفة) واحدة لكل من: 
؟ - القفص الصدرى. ۲ - الفضاريف. 
ضع علامة (⁄) أو (۸) أمام العبارات الآتية: 


١‏ - جميع المعادن تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
۲ - تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. ) 
؟ - مصادر التلوث تؤثر سليًا على الجهاز العصبى للإنسان. ) 
: - الهيكل الطرفى يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى. ) 
ه - تقع مراكز التفكير والتذكر فى المخيخ. ) 
ب ماذا يحدث عند؟: اتحاد غاز الأكسجين مع غاز النيتروجين عند حدوث البرق. 
| تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - يكون النيتروجين أهم جزء فى: (الكربوهيدرات - الماء - الدهون - البروتين) 
۲ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ............... زوجًا. )۱1۲-۳1 (A1-TF-‏ 
؟ - كل المواد التالية موصلة للحرارةء ما عدا: (الحديد - الهواء - النحاس - الألومنيوم) 
؛ - وزن شخص فى البالون ................ وزنه على سطح الأرض. (أصغر من - أكبر من - ثابت - غير ذلك) 
٠‏ - يجب علينا تعقيم الترمومتر الطبى باستخدام: (ماء يغلى - الزئبق - الكحول - حمض) 
ب جسم وزنه على سطح الأرض ۲۰ نیوتن. احسب كتلته بالكيلوجرام. 


کے کے کے کی کک 
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7 
تدريبات عامة على الفصل الدراسص الأول هة 


محافظة الدقهلية - إدارة شربين الا 


أ أكمل العبارات الأتية: 

١‏ - وحدة قياس الوزن ويقاس الوزن بالميزان 

؟ - يستخدم الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرارة ٠.‏ 
٣‏ - الغاز الأكثر تواجدًا فى الهواء الجوى هو غاز 


+ إذا كانت كتلة جسم تساوص 6 كيلوجرافاء فاحسب: 
١‏ - وزنه على سطح الأرض. ۲ - وزنه على سطح القمر. 

أ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - يحتوى مستودع الترمومتر الطبى على: (الزثبق - الكحول - المم) 
۲ - غاز يمثل ١؟‏ / من الهواء الجوى: (الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون) 


" - ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى: 

(أكسجين وماء - أكسجين وهيدروجين - هيدروجين وماء) 
٤‏ - مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقارى؛ وتحميها من الاحتكاك ببعضها: (المفاصل - الغضاريف - الأوتار) 
ب اذكر أسماء العظام التى تحمى كلا من: 
١‏ - المخ. ۲ - الحبل الشوكى. 
ضع علامة (⁄) أو (×) أمام العبارات الأتية: 
١‏ - يشغل غاز ثانى أكسيد الكربون ۷۸> من مكونات الهواء الجوى. )) 
۲ - تزداد كتلة المواد بعد اتحادها بالأكسجين. 1 
٣‏ - ضربات القلب وحركة المعدة من العمليات الإرادية. (( 
٤‏ - النحاس من المواد جيدة التوصيل للحرارة. ا 
ب قارن بين الأعصاب المخية والشوكية؛ من حيث: (مكانها - عددها). 


أ اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - غاز يدخل فى عملية البناء الضوئى. باغ 
۲ - المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 5-5 
۳ - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. لسكا 
٤‏ - صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. الحا 
ب انظر إلى الشكل المقابلء واكتب البيانات المشار إليها: 


١‏ - اسم الخلية 
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Cc 


5 وارات التعليمية بالمحافظات وسن 


ال _محافظة دمياظ عديرية التربية والتقلير 


پول العبارات الأتية: 
1 نيان الأكسجين مع الحديد ببطء يسمى " - كثلة لتر من الماء تكاذ 
e‏ من الماء تكافئ 5 
يستخدم الترمومتر .............. لقياس درجة حرارة الأطفال. ١‏ 
ررم العلمى لماء الجير الرائق هو 
5 3 © - مركز التحكم الرئيسى فى | 
تتكون EEE‏ فى الغلاف الجوى أثناء عملية البرق. ئيسى فى الجسم هو 
: رزب المصطلح العلمى: 
1 غاز يتكون من اتحاد ثلاث ذرات متماظلة,. 
 »‏ وحدة بناء الجهاز العصبى. : ز' 
+ - موضع تقابل العظام فى الجسم. ) 
ع - استجابة تلقائية سريعة بواسطة الجهاز العصبى. ) : 
ماذا يحدث عند؟: ١‏ 
١‏ - وضع ترمومتر طبى في ماء مغلى. 
۲ - إضافة فوق أكسيد الهيدروجين على ثانى أكسيد المنجنيز. 
صوب ماتحته خط: 
١‏ - كلما زادت كتلة الكوكب قل الوزن عليه. 
؟ - السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر هو الماء. 
؟ - يحتاج النبات لغاز ثانى أكسيد الكربون فى عملية التنفس. 
٤‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى صناعة الأغذية الفارغة. 
ب ما المقصود ب؟: 
١‏ - وزن تفاحة ٠٠١‏ جرام. ۲ - الاحتباس الحرارى. 
١‏ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١‏ - جسم وزنه على سطح القمر ٠١‏ نيوتن» فيكون وزنه على الأرض ................... نيوتن. 
(۱۰۰- ۱۰د 1*1( 


(النحاس - الحديد - الرصاص - الذهب) 
(الجمجمة - المرفق - الكتف - الرسغ) 
(Y-I - €-1۱۲)‏ 


۲ - الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من: 
٣‏ - من المفاصل محدودة الحركة: 


۲ - للأجسام العالقة أهمية كبيرة. 
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تدريبات عامة على الفصل الدراسص الأول ٠‏ 


أ أكمل العبارات الأتية: 

”* ف‎ ٠٠... تتكون الخلية العصبية من جزأين رئيسيين هما‎ - ١ 

e من المواد رديئة التوصيل الحرارة ...ب ى‎ - ١ 

٣‏ - عدد الأعصاب الشوكية ............... زوجًا بينما عدد الأعصاب المخية 
؛ - من أسباب ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء سس 9 7 
ب اكتب المصطلح العلمى: 

١‏ - غاز يسمى بالآزوت, ومعناه أعديم الحياة). إسسسي) 
۲ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة. سس 
صوب ما تحته خط: 

١‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى إطفاء الحرائق. 

۲ - يعمل القفص الصدرى على حماية الحبل الشوكى. 

۳ - أعلى درجة فى الترمومتر المئوى تمثل درجة تجمد الماء. 

٤‏ - النخاع المستطيل مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 


ب علل لما يأتص: 
١‏ - يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. ۲ - توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟: (الكوع - الفخذ - الرسغ) 
۲ - النيوتن يساوى وزن جسم كتلته ................ جرام. iD‏ 
۴ - أقضل أنواع المعادن فى توصيل الحرارة: (الحديد - الألومنيوم - النحاس) 
با إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض 7١‏ كيلوجرافاء فاحسب: 
١‏ - كتلته على سطح القمر. ۲ - وزنه على سطح الأرض. 
٣‏ - وزنه على سطح القمر. 
أ أمامك جهاز يوضح تحضير الأكسجين فى المعمل, 


اكتب البيانات على الرسم: 


ب اذكر وظيفة واحدة لكل من: 
١‏ - طبقة الأوزون. ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين. 
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إرعبارات الأتية: 


1 . . يتوكب الجهاز العصبى فى الإنسان عن جهازين ' 

1 ا يتم تحضير غاز الأكسجين من 3 فى وجود 

| م وحدة قياس الوزن هى ...........-١‏ ؛ بينما وحدة قياس الكتلة هى ... 

ا  ,‏ ينتج غاز الأكسجين من عملية ... -...... ويستهلك فى عملية .. 
رما يأتى: 


/ ملل 
5 د لا يجمع غاز ثائى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. ۲ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
1 ويب المصطلح العلمى: 
أت العقنق المسئول عن الأفعال المنعكسة. 
م _ ميكل يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى. 
م _ مكون أساسى لجميع المركبات البروتينية. 
مفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط. 
أ 3 ماذا يحدث عند؟: 
- وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى أنبوبة مملوءة بغاز الأكسجين. ۲ - لمس قطعة من الثلج. 
1 بدت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ يبلغ عدد الأعصاب المخية . ................. زو جا من الأعصاب. )1 -1- (I‏ 
۲ - يتصاعد غاز ثانى أكسيد ا عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخقف إلى: 
(كربونات الكالسيوم - أكسيد الكالسيوم - هيدر وكسيد الكالسيوم) 
+ كل مما يلى من خواص الزثيق؛ ما عدا: 
(جيد التوصيل للحرارة - لا يلتصق بالجدار - يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة) 
ا ب مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. (الوزن - الكثلة - الحجم) 
ب إذا كان جسم كتلته على سطح الأرض تساوص 7 كيلوجرامات, احسب وزنه على سطح القهر. 


. 


١ 


ضع علامة )”١‏ أو (×) أمام العبارات الآتية: 
١‏ - عدد فقرات العمود الفقارى ٠١‏ فقرة. 
؟ - تزداد كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 
؟ - الحديد أسرع توصيلًا للحرارة من النحاس. 
؛ - يستخدم غاز الأكسجين فى ملء إطارات السيارت. 
ا ِب اذكر أهمية كل مما يأتى: 
ات لهب الأكسى أسيتيلين. 8 الترمؤمتر المتو: 


0 , 
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اس ص ص ص 
ت سے نح ب 


رات مامه متي الفصل الحراسين الأول ف 


0 | محافظة الاسماقيلية نديزية التربية والتهلبر 
0 | أكمل العبارات اا 
١ ١‏ الميزان ذو الكفتين يستهخدم ی اپاس ریاها اایذان التلبيكن يستقدم ای اپاس 
ا ۲ الهديد التوصيل للدرارة, بيتها البلاساياد التيصيل للحياية؛ 
ا " > يتم تمضبر ماز الأكسمين فى المعمل من ا جوا 
ا ! > السطح الخارجى للتصلين الكرويين يغرك ب يدن مالا 5 


“ا إذا كارت au‏ جسم على سم اللرذى ١١١‏ كينوجرافا امسا 

١ |‏ - كتلة الجسم على سطع القمر, ؟ - ورن الجسم هلى سملح الارهن. ١‏ - ون الجسم على سلح ابز., 
60 أ تخير الإجابة الصحيحة مها بين الاوسين: 

١ 1‏ > بشكل غاز النيثروجبن / دن الوواء الجوئ؛ 

۲ - أفضل الممادن فى توصيل الجرارة هو (الاله بوم - اللحاس ٠‏ الحديد - الزدي) 
٣‏ > تتصل عظام الطرفين العلويين بعظام؛ (الكقف - الفح - السا > الحوجي) 

+ ب ملل لما ياتص: 
-١ ٠‏ وجود الختناق فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر العطبي, 
۲ - زيادة اشتمال شخلية متقدة عند إدخالها فى مخبار به أكسجين, 
٣‏ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة, 
1 اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - قوة جذب الأرض للجسم. (سسست) 
۲ - مؤشر يساعدنا على التعبير عن سخونة أو برودة الجسم, )س( 
٣‏ - استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. (enn)‏ 
ب صوب ماتحته خط: 
١‏ - يبلغ عدد الأعصاب المخية ٠١‏ زوجًا من الأعصاب. 
۲ - كلما زادت كتلة الكوكب قلت جاذبيته وزاد وزن الأجسام عليه. 
٣‏ - مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة. 
اذكر أهمية واحدة لكل من: 
١‏ - القفص الصدرى. ۲ - لهب الأكسى أسيتيلين, ٣‏ - المخيخ. 
ب الشكل الذص أمامك يمثل تحضير غاز معمليًا. اماد 
أكمل ما یأتی: | 


0 E ET 
لکد"‎ 
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" ۷۸-۲۱) 


بيردايات إلتعليمية بالمحافظات 5 


برية التربية والتعليم 
ررعبارات الأتية: 
1 يبدا تدريج الترمومتر المثوى من درجة حرارة ٠‏ ويلتهى عند درجة حرارة 
ب هدك الأعصاب الشوكية زوجًا؛ وعدد الأعصاب المخية زوا 
: . يتم تحضير غاز الأكسجين فى المعمل من فى وجود كمامل مساعد 
) ي ساس تكوين البروتين بجسم الإنسان عنصر المعروف اسم 
ماذا يحدث a‏ 
9 , _ وز اليد بدبوس فجأة. 2 " - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الغلاف الحوى. 
رين رررجابة الصحيحة مما بين القوسين؛ 
النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم کتلته جرام. Rt SRY‏ 
5 _ من المفاصل الثابتة فى جسم الإنسان: (الكتف - الكوع - الجمجمة) 
عا اسع المعادن فى درجة توصيلها للحرارة: (الألومنيوم - النحاس - الحديد) 
اال غاز ثائى أكسيد الكربون فى صناعة: (الفولاذ - النشادر - المياه الغازية) 


رل لما يأتى؛ ١‏ - يوجد اختناق بالترمومتر الطبى. 
۲ - تظل نسبة غاز الأكسجين ثابتة فى الهواء الجوى رغم استهلاكه أثناء التنفس والاحتراق. 


إكتب المصطلح العلماى: 

؟ ‏ استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. ) ( 

۲ - لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. ) ( 
) ( 


م مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان. 

جسم كتلته 7 كجم على سطح الأرض» احسب: 
٠ ٠‏ كتلته على سطح القمر.2 " - وزنه على سطح الأرض. 5 - وزنه على سطح القمر. 

صوب ما تحته خط: 

١‏ - السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى هو الماء. 

۲ - يشكل غاز النيتروجين ۸۷ من الهواء الجوى. 

٣‏ - عند مرور هواء الزفير على ماء الجير الرائق يتعكر مكونًا أكسيد الكالسيوم. 

؛ - یرمز لغاز الأوزون بالرمز +© 
ب انظر إلى الشكل. ثم أجب: 


0 الشكل الذى أمامك يوضح ب‎ - ١ 
اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام:‎ - ۲ 
0 
0 


¥ العلوم ‏ تنصف السادس الابتداني- الفصل الدراسى الأول 


حك صوبي ب إت11]1هنات111هنا 


تدريبات عاقة عل القصل الدواسي الأول سسس 


١‏ التعليمية 
اله مخافظة السويس » إذارة شمال السويس 3 


أ اكمل العبارات الأتية: 

-١‏ قفد المصدر الأساسى للأكسجين فى الهواء الجوى» 
۲ - يوجد اختئاق فى الثرمومتر 

ا يوصل الحرارة أسرع من الالومنيوم, 

٤‏ - الكثلة مقدار ثابت لأ يثفير بثفير 

ب علل لما يأتص؛ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 


أ اختر الإجابة الصحيحة مما بين الفوسين: 
شا افد تر (محور الخلية العصبية - المخيخ - الحبل الشوكى ) 
۴ - يكون الئيتروجين أهم جزء فى: (البروتينات - الدهون - الماء) 
؟ -غاز يعكر ماء الجير الرائق. (الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربو: | 
٤‏ - من المواد جيدة التوصيل للحرارة: (الغشب< الي لدي 


ب جسم كتلته على سطح الأرض ۳ كجم, احسب وزنه على سطح الأرض ووزنه على سطح القمر. 
ضع علامة (⁄) أو (×) أمام العبارات الأتية: 
١‏ - يتكون غاز الأوزون من ذرتين؛ ويرمز له بالرمز © 
۴ - يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناها (غاز الحياة). 
٣‏ - يمثل غاز الأكسجين ۷۸ من مكونات الهواء الجوى. 
٤‏ - تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين. 
° - تتآكل المواد المصنوعة من الحديد عند تعرضها للرطوبة. 
ب اشرح كيف تحصل على غاز ثانى أكسيد الكربون من الخشب. 
انظر إلى الشكل, ثم أجب: 
١‏ - الشكل الذى أمامك يوضح .......... 
۲ - اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام: 
0ل 
((. 
(۳(. 
ب اكتب المصطلح العلمى: 
١‏ - قوة جذب الأرض للجسم. e‏ 
۲ - مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. e)‏ 


مص صب سو تی العلوم - للصف السادس الاتداني - الشصل الدراسى الأول 4 


1 


0) 


(0 
(0 


Qs‏ دده )مج م ع د دب( م سس سي 


حة ضوبي ب uaıIIDCdİ1IIt1I‏ 


E‏ 77 7 کد 


| مخافظة جنوب سيناة - إذارة ظور سيناء التعليمية 


ررعبارات الأتية؛ 
14 ع قياش كثلة المجؤهرات باستفدا 
9 . يمكن قباس ت باستخدام ٠‏ ويمكن فيان الوزن باسثخدام 

3 نتصل عظام الطرفبن بعظام الكتف, بينما نخصل عظام الطرفين بعظام الحوض 
2 بوريج الثرمومتر المثوى يبدأ من درجة سبليزية؛ وينتهى علد درجة سبليزية 


> يمتص الثباث غاز فى عملية البناء الضوكى. وينتج غاز 
قا 
اذكر وائدة واحدة لكل من؛ 


لأعصاب المخية زوجًاء بينما عدد الأعصاب الشوكية نوخا 


النصفين الكرويين. ۲ - الترمومثر الطبى 
فو ملامة (”) أو (×) أمام العبارات الأتية: 
٠‏ ,رارع معدن فى توصيل الحرارة هو النحاس. 3خ 
/ , _ يحتل غاز الأكسجين ٠,٠۲‏ > من مكونات الهواء الجوى. 27 
مفاصل الجمجمة مفاصل عديمة الحركة. 7( 
۽ _ يتفاعل شريط الماغنسيوم المشتعل مع الأكسجين ويكؤن مادة بيضاء اللون. ) ( 
م _ الغضاريف تعمل على منع احتكاك الفقرات. ) ( 
+- السطح الخارجى للنصفين الكرويين يعرف بالقشرة المخية وهى بيضاء اللون. 39 
ب پیم كتلته 7 كجم على سطح الأرض؛ احسب: 
؟ ‏ كتلته على سطح القمر. ۲ - وزنه على سطح الأرض. "5 - وزنه على سطح القمر. 
ج ملل لما يأتى: 
١‏ - تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك. 
؟- يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون يإزاحة الهواء لأعلى أثناء تحضيره فى المعمل. 
؛ ‏ *- تضاف الخميرة إلى العجائن. 
م | تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ - السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر الطبى هو: (الماء - الزئبق - الكحول) 
ساقي صناعة المياه الغازية. (الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون) 


۲ - يستخدم غاز ...... 
؟ - الفعل المنعكس يتم فى: (الحبل الشوكى - التخاع المستطيل - التصفين الكرويين) 
٤‏ - المسئول عن توازن الجسم هو: (النخاع المستطيل - الحبل الشوكى - المخيخ) 
© - يستخدم ................ كعامل مساعد فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل. 


(ثانى أكسيد المنجنيز - الحديد - النيتروجين) 


¥ العلوم ‏ لصف السادس الابنداناي - القصل الدراسى الأول سين 


حه صوببا ب uUdIIIOUQdI1I11EI‏ 


تدريبات عامة علي الفصل الدراسي الأول ن 


ب ماذا يحدث فا الخالات الثالية؟! 

١‏ إصابة النخاع المستطيل, 

۴ - زادت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الفلاف الجوى. 

م يوجد مفاصل بين العظام فى جسم الإنسان. 5 

ج انظر إلى الشكل الذي أمامك, ثم أجب من الأتى؛ حدم 

١‏ - هذا الشكل يدل على الخلية ا 

۴ - اكتب البيانات على الرسم: 1 
)0( )¥( لسا 
2( 

اكتب المصطلح العلمص: 

) غاز تستخدمه البقوليات فى تكوين البروتينات اللازمة لها.‎ - ١ 

۲ - غاز يتكون من ثلاث ذرات أكسجين. 1 

) وحدة قياس الكتلة, وتكافئ تقريبًا لترا من الماء المقطر.‎ - ٣ 

٤‏ - مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

5 - موضع اتصال طرفى عظمتين. ) 

7 - غاز ينتج من تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع مسحوق كربونات الكالسيوم. 2 ( 

ب صل من العمود (ب) بما يناسبه من العمود (أ): 


المجموعة (1) المجفوعة (9) 
١‏ - العمود الفقارى أ الركبة. 

0 الققصن المدرى © الكتفه 

عقا الجن € يتركب من ۲۲ فقرة. 


د يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضيره. 


٤‏ - غاز النيتروجين 8 تحمى الف وَبأقِيٌ أفضاء الزا: 


سام ا جص جح ع تا سم E‏ مااع ناح احاح ادح سحاد عا عباتا بان تبج 


ه - مفصل محدود الحركة و يتكون من ۱۲ زوجًا من الضلوع. 
- مفصل واسع الحركة ز يوجد بنسبة ۷۸ / من حجم الهواء. 


00 العلوم ء لضف اتسادس الابثدانى - القسل الدراسى الأول 16 


حة ضوبي ب إت!]1اونات1]1هن ` 


نالات الإدارات التعليمية بالمحافظات ضا ا کا 


افق الغو اداد داوس ای 


أكمل العبارات الأتية: 
١‏ - تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة حرارة وينتوى عند درجة حرارة 
؟ - عدد الأعصاب الشوكية - زوجاء وعدد الأعصاب المخية زومًاء 
٣‏ - المصدر الأساسى لغاز الأكسجين هو من خلال عملية 0 
ب اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه كل عبارة مما يلى: 

١‏ - غاز يتكون من ذرة كربون وذرتى أكسجين, 

۲ - وحدة قياس الوزن. 

( ) لهب ينتج من احتراق خليط من غازى الأكسجين والأسيتيلين.‎ - ٣ 
ماذا يحدث عند؟:‎ 0 


١‏ - الإسراف فى تناول المواد المنبهة. ۲ - استخدام الملابس الصوفية فى فصل الشتاء. 
؟ - اقتراب جسم غريب من العين فجأة. 

٠‏ ب هوب ماتكته خط فص العبارات الآثية: 

-١ 3‏ يغلف محور الخلية العصبية بطبقة بروتينية. 


0 ۲ - يحمى غاز الهيدروجين الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة من الشمس. 

٣ 1‏ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى الحبل الشوكى. 

جسم وزنه ۳۰ نيوتن على سطح الأرض. احسب: 

١ 1‏ - كتلته على سطح الأرض. " - وزنه على سطح القمر. 

أ ب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

أ احص قا سب ازى عم انحا («0-.2-.مء .م 0ك 
أ ٠‏ -المادة الرمادية بالحيل الشوكى على شكل حرف: (N-H-E-A)‏ 
ا *-أى.ممآايلى. من المفاضل محدودة الحركة: (الفخذ - الكتف - الرسغ - المرفق) 
0 أ علل لما يأتى: 
٠‏ 


@- 


١‏ - يفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات. 
۲ - الشخص الذى فى منطاد عالٍ لا يكون وزنه بمقدار ما يزن على الأرض. 
٣‏ -لا يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل. 

ب الشكل المقابل يمثل الخلية العصبية. Oa‏ 
اكتب ما تشير إليه الأرقام: ۹ صر 
E)‏ ( سم ¥ ر 


4 العلوم - للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 


حة صوببا ب uUdIIIOCUAQI1I11EI‏ 


د | 


تدريبات عامة على الفصل الدراسن الأول .ب 


زوارة الفشن التعليدي 


ل محافظة بني سويف - 


١١ ©‏ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


00 
50 وا ا (e‏ 
وزن الجسم على سطح القمر يساوى :..... / 
> -تاقم مراک الك 5 J)‏ خيخ - النصفين الكرويين - الحبل الشوكى) 
تقع مراكز التفكير والتذكر فى؛ (الألومنيوم - الحديد - النحاس) 


؟ - أسرع المعادن توصيلًا للحرارة هو: 

٤‏ - يبلغ عدد الأعصاب الشوكية .................. زوجًا من الأعصاب. 
ب اذكر دور كل مما یأتی؛ 

١‏ - ثانى أكسيد المنجئيز فى تحضير غاز الأكسجين. ۲ - الاختناق فى الترمومتر الطبى. 
© أ اكتب المصطلح العلمى الدال على ما يأتى: 

١‏ - قوة جذب الأرض للجسم. 

۲ - ثانى أكسيد الكربون فى حالته الصلبةء ويستخدم فى التبريد. 

۲ - الهيكل الذى يضم الجمجمة والقفص الصدرى والعمود الفقارى. 

٤‏ - استجابة تلقائية سريعة من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 
ب جسم كتلته 7 كجم, احسب وزنه على سطح الأرض وعلى سطح القمرء 
أ أكمل العبارات الأتية: 

..... المسئول عن توازن الجسم أثناء الحركة هو‎ - ١ 

.... فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز‎ - ٣ 


الاي 


٣‏ - يستخدم ................ فى صناعة الترمومترات. 
٤‏ - تبلغ نسبة غاز الأكسجين فى الهواء الجوى a EE‏ 

ب اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتى: 
١‏ - الجمجمة. ۲ - الحبل الشوكى. 


أ صوب ماتحته خط: 
د مقصيل الزعضة مالفال وأسعةالحركة: 
۲ - المواد العازلة للحرارة هى المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
٣‏ - الرمز الكيميائى لغاز النيتروجين هو و0© . 
٤‏ - يستخدم غاز الأكسجين فى إطفاء الحرائق؛ لأنه لا يساعد على الاشتعال. 
ب الشكل الذص أمامك يوضح نموذجًا ل .... الك 


5 ا‎ € e 
200 
4 


(۳) 


0 


0) 


سس سمس سه العلوم ‏ للف السادس الابتداتى - الفصل الدراسى الأول 4 


حة ضوبي ب 1غua1I110Ud1111‏ 


0 


3 :6 إببدايات التعليمية بالمحافظات 
بد > #سسعسي e‏ 


)ا محافظة المنيا > إذارة أو قرقاض التعليمية 
ررر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 1 
أ بد 
)2 ؟ من المواد رديئة التوصيل الحرارة: 
: المفاصل التى تتيح الحركة فى جميع الاتجاهات هى المفاصل؛ 


(النحاس - الخشي - الالومنيوم) 


(الثابنة - محدودة الحركة - واسعة الحركة) 


10 
ا م الغاز الذى يوجد فى الهواء بنسبة 0/8 / هو: (الأكسجين - ال 
ا 000 3 جين - النيتروجين - ٹانے | 
1 ۽ - المخيخ مسئول عن؛ اي 
إ (عمليات الت N=‏ 
ْ و 596 : يات التفكير توازن الجسم - الأفعال المتحكسة 
5 ننف كتلته 7 سطح رض ۳ كجم, احسب: ( 
٠ 1‏ - وزئه على الأرض. " - وزنه على القمر 
1 1 أكمل العبارات الأتية؛ : 

١‏ - تقاس الكتلة باستخدام ........... بينما يقاس الوزن باستخدام 

۽ - فى عملية البناء الضوئى يحتاج النبات غاز ..... بينما فى عملية التنفس يحتاج غا: 

+ مركز التحكم الرئيسى فى جسمك هو ........ ٠‏ ويوجد داخل علبة عظمية تسمى ج غاز 


3 إرظر إلى الشكل الذى أمامك, واكتب ما تشير إليه الأرقام: 8 


الشكل يمل مسي 5 له 
IK.‏ 


؟ - رقم )١(‏ يمثل ٣...‏ - رقم (۲) يمثل ....-- 
إكتب المصطلح العلمى الدال على كل ما يلى: 2 
١‏ - قوة جذب الأرض للجسم. ا 
۲ - لهب درجة حرارته عالية يستخدم فى قطع ولحام المعادن. زه 
؟ - موضع اتصال طرفى عظمتين. هت 
٤‏ - مواد تسمح بسريان الحرارة خلالها. ل 
ب قارن بين الترمومتر الطبى والمئوى من حيث: (الاستخدام - التدريج). 
]) ضع علامة (⁄) أو (×) أمام العبارات الآتية: 


ora. 


) الحديد أسرع العناصر فى توصيل الحرارة.‎ - ١ 

۲ - الحبل الشوكى مسئول عن الأفعال المنعكسة. ) 

؟ - تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. ' ) 

؛ - غاز الأوزون يتكون من ذرتى أكسجينء ويرمز له بالرمز © ) 
ب علل لما يأتى: 

١‏ -لا يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. ۲ - يجب رج الترمومتر الطبى قبل استخداعه. 


¥ العلوم ‏ للصف السادس الابتدانى - القصل الدراسى الأول 1 


حة صوببي ب 1غuUad1110Ud1111‏ 


محافظة الاسكلذزية 


فالنجاح هدف الإئسان), 
٠‏ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
© مرادف (عقبات): 
@ هدف الإنسان هر 
@ الناجح لا تقف طموحاته لأنه يملك روح: 
© لقبت عائلة الشيخ مبارك بلقب عائلة: 
© لم يقم الشيخ مبارك بتعليم ابئه بسبب: 
(ب) من نص (أخى الإنسان): 
أخى فى العالم الواس 
أخى الأبيض والأسو 
٠‏ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
© معنى (جوهرك): 
© (الأبيض والأسود) لفظان: 
® (المطلق) كلمة تدل على المبدأ العام والشامل من حيث: 


@ إن سيب 
© (أبناء مصر يتفوقون). نوع الخبر فى الجملة: 
الرياضيات: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


سب انون 


9© ؟١‏ ساعة : يومين = 10# وي 


© حشرة طولها فى الصورة ؛ سم وفى الحقيقة ؟ مم فإن 


erse‏ ع عسي 


© جرار زراعى يحرث ۲۰ فدانًا فى ٤‏ ساعات ‏ فإن معدل عمل الجرار = 


© إذا كانت الأعداد ١‏ ؟ » ؟ م س فى تناسب فإن س = 


اللغة العربية؛ (ا) من درس (مفتاج النجاج) اقرا ثم أجب: ١‏ 
(يواجه الإنسان فى مراحل حياته عقبات كثيرة عليه ألا يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل ويحلم بالتجاج, 


(صعوبات - مراحل - أحلام - حواجز) 

(المال - النجاح - مواجهة العقبات - لااشى,) 
(الفريق - التحدى والمنافسة - العمل الناجم) 
(العلماء - الوزراء - المشايخ - السماعنة) 
(جهله - كثرة مشاغله - غربته - سفره) 


مع فى المغرب والمشرق 
د فى جوهرك المطلق 


(أساسك - صفاتك - معالمك - عملك) 
(مترادفان - متقابلان - متشابهان - متساويان) 


(المساواة بين بنى البشر - الاختلاف بين البشر - التفريق بين البشر - غير ذلك) 


(المتسلمان - الفسلمون - المسلمين - المسلمات) | 
(مفرد - شبه جملة - جملة اسمية - جملة فعلية) 


أفدنة / ساعة 
MD‏ 

0 (YOTENGVETCE:) 

| (0 6۱( 


مقياس الرسم = 
ال 000 


0 العلوم ‏ للصف السادس الابتداثان - القصل الدراسى الأول 4 ٤‏ 


حة ضوبي ب إكت1111هنات11 اهنا 


3 إيتخصصات ۲۰۲۱ 2 


از راع إحدى زواياه قائمة يكون: (مريعًا ٠‏ مستطيلا . فعيئًا. شبه فنحرف) 

ا دک أن د سم. (e e Ne A)‏ 
5 7 المقابلة كمية ما عدا (العمر ؛ اللون المفضل ١‏ الوزن ؛ الطول) 
9 رر جتماعية: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

9 بن (لمشكلات الاقتصادية لسكان البيئة الزراعية: (الأمية - الزواج المبكر - الأمراض - البطالة) 
% البيئة الصناعية للبيئة الزراعية؛ (الأسمدة - الخامات - المحاصيل - الأيدى العادلة) 
بن اباب المعلئة للحملة الفرئسية تأديب: 

(العثمانيين - المماليك - الإنجليز - البرتغاليين) 
الت بريطانيا حملة إلى مصر مارس ۷١۱۸م‏ بقيادة؛ (كرومر - ديلسبس - ميثى - فریزد) 

: اختر رررجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
“اس ا ب (المتر - الجرام - الكيلى متر - المتر المربع) 
۾ ال خبخ مسئول عن (عمليات التفكير - توازن الجسم - ضربات القلب - الفعل المنعكس) 
۾ پل الأكسجين ........... من الغلاف الجوى للأرض. (ZN OXVACL\N CZ)‏ 
0 اسا المستخدم فى صناعة الترمومتر: (الماء - الكحول - الزئبق - المحلول) 

ر برية الإنجليزية: 


Choose the correct answer from a, b, c, or d: 


1. What did he ..... yesterday? 

a) have b) has c) having d) had 
2. Does your brother ......................... a jacket? 

a) wears b) wear c) wearing d) wore 
اج3‎ wig. 

a) never wear b) wears never c) never wears d) never 
4. Falma is going t0 ........... .... a friend. 


a) visiting b) visit ¢) visits d) visited 


5. My mother puts the soup in a 


a) bottle b) can c) loaf d) bowl 


e vS A 


نيا ب UaAIIIOCAIIIIEI‏ د 


تدريبات عامة على القصل الدراسص الأول ت 


اللغة العربية: اونا القرادة؛ (|) من درس (ذكاء صبص) اقرأ ثم أجب: EÊ‏ 
(دخل الحسن بن الفضل على أحد الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم , فأحب الحسن أن يتكلم فزجره الخليفن 


ْ بدا اوديعي تمابين و شعراء - الخلفاء - الأدبا 
@ دحل الحسن بن الفضل على أحد اد 1 9 + - الأصرقاء) 
يده - لسانه - عقله _ 


@ قال الغلام؛ « إنما المرء بأصغريه قابه و . ا 
(ب) من قصة (على مبارك): 
© ولد (على مبارك) فى قرية: (الكوم والخليج - بونبال الجديدة - منية لحز > عرب السماميم 
© عندما تعرف (على مبارك) على تلاميذ منية العز: ‏ (سخروا مئه - ابتعدوا عنه - خافوا منه - أعجبواي| 
ثانيًا؛ المحفوظات: من نص (كن قويًا) اقرا ثم أجب: 


يا شباب العلم فى الوادى الأمين أشرق الصبح فهزوا النائمين 


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


© ينادى الشاعر شباب: (الرياضة - العلم - الجامعات - الفنون) 
69 المراد ب «أشرق الصبح»: (طلع الصبح - دق الجرس - دقت ساعات العمل - حان وقت النوم) 


@ «هزوا النائمين» تعبير يدعو إلى: ‏ (العنف والشدة - إقلاق النائمين - النشاط واليقظة - ترك الغافليز) 
ثالثًا: القواعد النحوية: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
® «ليس العلا بالتمنى» نوع الخبر ..... (مفرد - جملة اسمية - جملة فعلية - شبه جملة) 
@ كن صادقًا فى أقوالك وأفعالك. كلمة (صادقًا) تعرب سسسى 
(اسمًا لفعل ناسخ - خبرًا لفعل ناسخ - خبرًا لحرف ناسخ - مفعولا بء) 
69 «المسلمان متعاونان». عند دخول «ظل» على الجملة تصيح بب. 
(ظل المسلمان متعاونان - ظل المسلمين متعاونان - ظل المسلمان متعاونين - ظل المسلمين متعاونين) 
الرياضيات: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين: 


esasa ااا‎ 


١‏ ض 
© د 2 )° ¢ 0°( هلان (f‏ 
© إذا كانت الأعداد ؟) 0٠١ ٠۲‏ س متناسبة فإن قيمة س = سسس ثكم ۱°( ۰( 
@ مكعب طول ضلعه ٠١‏ سم فإن حجمه = ت ( 0۰ 0۱۰ 01۰۰ ۰۰۰( 
® النسبة بين طول ضلع مربع ومحيطة = سسسب ال (it VT Cé:‏ 
© المدى لمجموعة القيم (50 ٠١ ٠٠١ ٠‏ ) هو )6°( (f°‏ ا 


0 العلوم - للصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول ۳ 


حة ضوبي ب إت111هنات111هنا 


2 ويعددة ل خصصات ۲۰۲۱ ن 


م . 
جڪ چ 
5 إصفية ما عدا ,, 1 
8 بن التالية كلها وصفية ما عدا ............... (عدد الأبناء م الجنسية ‏ الا اللون) 
9 وای الأضلاع مجموع قياس أى زاويتين متتاليتين = )5 ۸ 5 7 
tag UG e‏ 
وك بررجتماعية: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
يبي سكاة للجينة الزرافية توجد فى 
0 : (الوادى الجديد - الدلثا - الواحات - الصدراء ال :2 
إن الصناعات الحديثة فى مصر فى عهد ........., راء الشرقية) 
40 


- محمد کریم = عمر مکرم) 


(محمد على - الملك فاروق 
.م الاسطول الفرئسى فى موقعة ...... 
ي تحطم 


(ديو البحرية - أبى قير البحرية - أبى قير البرية - 


شبراخيت 

ین ايا للسلطان ومقره القلعة 5 شبراخيت) 

0 (الوالى - الديوان - الحامية - المماليك) 
: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: ی 


0 ۾ رون الجسم على سطح القمر ۰ وزنه على سطح الأرض . 
(يساوى - سدس - نصف - ضعف) 
مع تغير درجة الحرارة . 


(حجم الغاز - كتلة السائل - حجم السائل - كتلة الغاز) 
ي ارناز الذى يستخدم مع غاز الأستيلين فى لحام المعادن هى غاز: 


(الأكسجين 


- النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون - الهيدروجين) 
ي الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى الجسم هو: : 


(النصفان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى) 
ررفة الإنجليزية: 


Choose the correct answer from a, b, c, or d: 


1. Does your sister Wear ل.ل ل‎ 


a) wig رن‎ lunch c) cup d) egg 
2. She went to the grocer's tO ...ب لإقاطا‎ 
a) school b) mother c) visit d) groceries 
3. In the park, children مه‎ the birds. 
a) bike b) feed c) car d) pie 
4. HOW ...................... Water did she have? 
a) isn't b) don't c) much d) does 
20101 مشو‎ drive a.sports car. 
a) always b) never c) usually d) offten 


أ سدس 


الابتدائى - القضل الدراسى الأول 
ہے ب UdIIIOCAIIIICI‏ 


تدريبات عامة على الفصل الدراسى الأول حح 


محافظة الشرقية » 


© اللغة العربية: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين؛ 
69 عرفت أسرة الشيخ مبارك بعائلة: 


69 أحب على مبارك أن يكون مثل كاتب؛ 


(الزعماء - العلماء - المشايخ) 
بع 


(المحكمة - العقود والشكاوى - قياس الأراضى) 
(التكبر - الأنائية - التواضص) 


: 9) من عناصر النجاح: 

ا ©أتت الوفود إلى «عمر بن عبد العزيز» لما ............. الخلافة. (تنازل عن - أفضت إليه - انتهت ءن) 
أ 00 وهی تجرى بهم فى موچ کالجبال» الضمير «هى» يعؤد على؛ (الخيول - السفينة - البحر) 
إٍْ © «موج كالجبال» تصوير الموج بالجبال يدل على: (ضعف الموج - قلة الموج - قوة الموج) 
شْ @ مضاد «تجرى»: ٠‏ (تبعد - تقف - تنتهى) 
ا 69الطالب المجتهد يحب المذاكرة. (نوع الخبر). ' (مفرد - جملة اسمية - جملة فعلية) 
1 © يعيش الناس فى ظل السلام. كلمة « السلام » تعرب: (اسم فعل - مضافا إليه - خبر ظل) 
i! ® ٍِ‏ يحبون وطنهم . (المصريان - المصريون - المصريين) 


© , الرياضيات: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
6 عدد أوجه متوازى المستطيلات = ............. أوجه. 
)616 ديك 


6 جرار زراعى يحرث ۱۸ فدانًا فى ٤‏ ساعات فإن معدل عمل الجرار = فدان / ساعة . 


(6066,06) 


Eê 8 5 2‏ 
هلد سس2 )1۰60۰6۷0( 
@النسبة بين العددين ۹١١١ء‏ سسب سسس (TOTO: VEV:T)‏ 

E EEL 2 5 
اسم فوح دجم‎ 7٠٠١© 


1 
©البيانات التالية (اللون ٠‏ الوزن ١‏ فصيلة الدم ) مكان الميلاد) جميعها بيانات وصفية ما عدا ا 


5 58 (اللون ) الوزن ٠‏ فصيلة الدم ) مكان الميلاد) 
و المدى لمجموعة القيم ۵۴ ۵۷ 07 05 © هق س )1006( 


Gosselin e 


| 


9 سے العلوم > للضف السادس الابتدائي- الفصل الدراسى الأول ١‏ 


حة ضوبي ب إت111هنات111هنا 


1 پد التخصصات ۲۰۴۱ E e‏ 99006 
= ق : 
ب ,ووجتماعية: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
0 الزراعة بالساحل الشمالى على مياه: 
(الأمطار الشتوية - نهر النيل - 
. ادات السلبية للعاملين بالبيئة الصناعية: 
من 


بيرة مراقبة الوالى العثمانى كان يقوم بها: 


: اد 
الآبار والعيون - البحر المتوسط) 
(التعاون بينهم - التدخين - احترا ام المواعيد - النظام) 
: (الديوان - الحامية العثمانية - الباشا - السلطان) 
1 ام 5 مصرية امتدت حتى مديرية خط الاستواء. 
(إسماعيل - - توفي 
, يتر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: اعيل محمد على - توفيق - سعيد) 
عاسم المواد توصيلا للحرارة: 


8 3 5 (الحديد - النحاس - الألومنيوم - الخشب) 
ي زی مسا يلى من المشاصل #تعدونة عوك (الكتف - المعصم - الكوع - النخذ) 


...... أكبر نسبة فى الهواء الجوى. (الأكسجين - النيتروجين 
هالجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم: 
(النصفان 


- الأوزون - ثانى أكسيد الكربون) 


الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى) 
ية: 

رة الإنجليزي 

Choose the correct answer from a, رط‎ c, or d: 


1. Mum Went {O thE تت‎ 10 buy rice and sugar. 


a) grocaries b) shop c) bakery d) grocer's 
2. Maha مين ل[ لاع2‎ 
a) takes c) signs d) gives 
3. Please, give me a . 

a) slice b) bottle c) bowl d) cone 
4. HOW .................... 18monade did you have? Two cans. 

a) many b) often c) much d) tong 


5.1 wash my clothes DY ...ل‎ : 
a) me b) myself c) yourself d) itself 


ا الابتدانى - الفصل الدراسى الأول @ 


حة وي ب UdIIIOCAIIIIEI‏ ` 


رررجابات اللموذجية 


إجابة نماد 


السموذج الأول 
نآ النبوثن © المخرى 


١1 ©‏ لمنع رجوع الزقيق بسرها إلى التستودع؛ حلى نتمكن من 
القراءا بسهولة 


تسجيل 
احور 


اول عن الأفمال المنمكسة ۲ن الزقيق يبقى سالا بيين درجت 
الشوكى مراكز مسكولة من الأفعال الى 3 
١‏ )ل يوجد بالمبل الشوكي 


حرارة ( ۲۹۰ إلى ۲١۷‏ سيليزية) 
وهنا يعطى مدى واسقًا لياس درج الحرارة 
ار اال هى ما يحتوية الجسم من مادة دان 
5 55-5 ۴ الان الأكسجين شيخ الذويان فى الما 
)ل زول الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارى 
3 ا © المخيخ! المحافظة على توازن الجسم أثناء نأدية الحركة 
1 زيزع امتكاك الأقرات ببعضها عند حر 
۲ - الارهوهثر بس اس درجة حرارة جسم الإنسان 
- بل المعلوماث الحسية والاستجابات الحركية بين الجهاز العصبى ترعومثر الطبى, يمتخدم فى لياس درجة حرارة جسم الإنسان 
أو هه 


؟ - فاز النيتروجين؛ مكون اسا للمركبات البروليئية حيث بدخل فى تركيب 
المركزى وجمبع أجزاء الجسم 0 
@ بد بالحرارة بانتظام؛ ايمكن قياس درجة حرارة الجسم 
© يففع انثقال الحرارة! لأنه مادة رديئة التوصيل للحرارة. 
| الجهاز العصبى. اجا الميزان ذو الكفتين. 
ج) مواد موصلة للحرارة. ٠ل‏ الحبل الشوكى. 
النموذج الثاناس 
. (| الاعصاب الشوكية. ۲ - الا )١(‏ نيوتن. 
٠‏ وا الزجاج والخشب. ؛ - :| الأكسجين. -١‏ اج الكربون, 


جميع الأنسجة الحية 
١ ©‏ النخاس من المواد التى تسمح بعري الحرارة من خلالها 
الها مقاصل الجمجدة من المفاصل الثابثة (عديمة الحركة) 
© كلما زادت كتلة الكوكب زاد وزن الجسم عليه 
ل الأكسجين لا يشتعل. ولكن يساعد على الالمتعال 
هه عند إدخال شريط ماغتسيوم مشتعل فى مخبار به غاز الأكسجين تتكون 
مادة بيضاء اللون (أكسيد ماغنسيوم) 


إجابة امتحانات الإدارات 


)أ( ١‏ - محافظة القاهرة - إدارة شرق مدينة نصر التعليمية 
-١ #[‏ المخ - الحبل الشوكى. ‏ ۲ - الكيلوجرام - النبوتن. 


' - محافظة القاهرة - إدارة مصر القديمة التعليمية 


(ro)-1 1 0‏ ري " - ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين. 


دا (شفن) =( ٤‏ - الجمجمة - القفص الصدرى. ؟ - الخشب - البلاستيك. ؛ - جمجمة - قفص صدرى - عمود فقرى. 
١ 8‏ -الاكسجين ٣‏ - محدود. © - المكان. 
RE‏ ا 55 X-‏ اب ١‏ - قطع ولحام المعادن. 


نب ١‏ - يحدث فعل منعكس؛ وتتحرك رموش العين. 
۲ - تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم. 


۲ - تمنع احتكاك الفقرات بعضها ببعض؛ حتى لا تتآكل. 
)٠١(-١ 711 0‏ نیوتن. ۲-الکربون. 
٣‏ - النحاس. ٤‏ - يعطى مدى محدودًا لقياس درجة الحرارة. 
© - الحبل الشوكى. 
با ١‏ - لأنه يدخل فى تركيب طبقة الأوزون, التى تقوم بحماية الأرض من 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. 


(141-ثن اکسید العيين. ‏ 00-5 
1 ؟ - جسم الإنسان. ٤‏ - ثائى أكسيد المنجنيز. 
نه ١‏ - لأنها مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
؟ - لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر, فيجعل الخبز مساميًا 


نت ۲ - لأنه مسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية مشل (ضربات القلب 
ومقبول الطعم. 
: التنفس). 
6 س ۲ - المواد رديئة التوصيل للحرارة. كدر 
@ ۱0 @ ل @ ١17!‏ - المواد جيدة التوصيل للحرارة. ؟ -الوثته 
؟ - لهب | أسيتيلين. = 2 


١٠‏ - تتكون طبقة من أكسيد الحديد (يصدا). 
۲ - تؤثر سلبًا على الجهاز العصبى. 
-, ا فى x. X4‏ 


إن ١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم على سطح الأرض  ٠١‏ 
3٠١ > ٠١ ×۲۰‏ نيوتن. 

8 لاف ے۰ لت و 

۲- وزن الجسم على سطح القمر د اث س ع ال ٥۰‏ نیوتن 


١6‏ العلوم ‏ لنصف السادس الابتدانى - الفصل الدراسى الأول 


حة صو ب uUdIIIOUQdI1I1IIEI‏ 


سر - محافظة الجيزة - إدارة الوراق التعليمية 
O‏ ا ١‏ - النيوتن. ۲ - النباثات الخضراء. 
٣‏ - جيدة. ٤‏ - المخبخ. 


فب ١‏ - اانه يتميز بالآتى: 

(۱) سائل فضى اللونء يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومقر, 

(؟) جيد التوصيل للحرارة (؟) منتظم التمدد بالحرارة. 

(4) ل' يلتصق بجدار الأتبوبة الشعرية الزجاجية. 

)٥(‏ يبقى سائ بين درجتى حرارة (- 54 * إلى ۲۵۷ * سيليزية)! 

مما يعطى مدى واسمًا أقياس درجة الحرارة. 

؟ - لتكون غاز ثائى أكسيد الكربون أثناء التخمر؛ فيجعل الخبز مساميًا 
ومقبول الطعم. 

© وعم كعوم 0050 

ب -١‏ كتلة الجسم على سطح القمر > كتلة الجسم على سطح الأرض = ٠١‏ كجم. 

۲ - وزن الجسم على سطح الأرض (بالنيوتن) = الكتلة (كجم) ٠١#‏ 


= »= 
© ده 


با ١‏ - صناعة أوانى الطهى والغلايات والقدور. 


(rr)-r 


۰ نیوتن. 
ار /-t Kar‏ 
۲ - يحمى الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. 

- يعمل على اعتدال درجة حرارة الأرض. 


١110©‏ - غاز الوزون. 


٣‏ - غاز ثانی أكسيد الكربون. 


۲ - الترمومتر المثوى. 
٤‏ - الحبل الشوكى. 


أن ١‏ - مسحوق كريونات الكالسيوم. ۲ - حمض الهيدركلوريك المخقف. 


٤‏ - محافظة القليوبية - إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية 
-١ [9‏ محور الخلية. 
٤‏ - المكان. 
١١1 @‏ -المفاصل. 

٣‏ - ثانى أكسيد المنجنيز. 
نبا ١‏ - لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها؛ مما قد يؤدى إلى تآكلها. 
۲ - لأنه يظل سائلًا بين درجتى حرارة (- 55 * إلى 707 * سيليزية). 
@ 1 ١-الركبة.‏ ؟-الزجاج. ‏ ۲-(۱۲) زوجًا. 4 -النيوتن. 
انه ١‏ - وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم على سطح الأرض × ٠١‏ 
00١-٠١ × 1=‏ نيوتن. 
-وزن الجسم على سطح القمر ى لحنت على سطع لللف لب ٠١‏ نيوقن. 
© آ | ١‏ - ثانى أكسيد الكربون. ۲-المخ. 
اب ١‏ - الترمومتر الطبى - درجة حرارة جسم الإنسان. 
1- اختناق - منع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة 
درجة الحرارة بسهولة. 


۲ - الحبل الشوكى. 
(VA)‏ 


٣۴‏ - التخاع المستطيل. 


۲ - درجة الحرارة. 
٤‏ - الخلية العصبية. 


9 


حة صوببي 'ب إكت111لونات!1 لون “ 


محافظة الغربية - إدارة هرب المحلة التعليمية 
0 
ميلام الطرفين السفليين. 


a‏ إ - القفص الصدرى. 


E 5‏ رنرارة من يدك (الاعلى فى الحرارة) إلى قطعة الج 
3ه) ١‏ - يسبب 
(الاتل فى الحرارة)٠‏ 
٠‏ اللات اللاإرادية مثل ضربات القلب والتنفس. 

۲ لاه مسئول عن تتغليم اليم إن 

الكثلة (بالكيلوجرام) < 9 
١‏ 0 سل الأ - الك على سطح الأيض (بالكيوجرام) ١١‏ 

ان 


- ۱۰ نیوتن. 
وزن الجسم على سطع الأرف ‏ _1_ 
زن الجسم على سلح الأرضن 


وزن الجسم على سطح القعر” ” 1 ا 
1( لكي 
٣‏ - النصفان الكرويان. ١ ٠٠‏ - الأكسجين. 
-١ ©‏ تفل ۲- طبقة الأوزون. 
ب ١‏ - تركيب المخ. 


)١( - ۲‏ النصفان الكرويان. (1) المخيخ. (۴) النخاع المستطبل. 

+ - محافظة البحيرة - إدارة المحمودية التعليمية 

١1 ©‏ - حجم السائل - درجات الحرارة. ١‏ - ماء - أكسجين. 

٣‏ - الجهاز || العصبى المركزى - الجهاز العصبى الطرفى. 

٤‏ - التنفس - الاحتراق. 

ه - المكان - كمية المادة التى يحتويها الجسم. 

٠١ × وزن الجسم على سطح الأرض = الكتلة على سطح الأرض‎ - ١ 
نيوتن,‎ ٠٠١ 5 > ٠١ × ۲۰ 
NE إن الأرذ‎ 

+ وزن الجسم على سلج اقيرب دنت ی سطع ن نل . ه تيوتن, 

۲ - الحبل الشوكى. 

٤‏ - الجرام. 


١‏ - درجة الحرارة. 

۴ - المفاصل. 

با ١‏ - قطع ولحام المعادن. 

۲ - حماية الحبل الشوكى؛ ومساعدة الجسم على الانحناء فى جميع الاتجاهات. 

١‏ - لأن النباتات الخضراء تعوض نقص غاز الأكسجين من خلال عملية 
البثاء الضوثى. 

۲ - لأنه يظل سائلًا بين درجتى حرارة (- ۲۹* إلى 01]* سيليزية). 

٣‏ - لأنه يدخل فى تكوين البروتينات المكونة للأنسجة الحية. 

٤‏ - لأن الوزن يتوقف على كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم. 

١ 1)1‏ - النصفين الكرويين. 

۳ - الثماس. ٤‏ - هيدروكسيد الكالسيوم. 


© - الغلاف الجوى. 


العلوم ‏ للصف السادس الابتداني ‏ الفصل الدراسى الأول ١‏ 


٠ 
ا وت ارو وو ج ت ت‎ 


ا 5 - جنثنى الذراع مبتعدة عن الأشواك (رد الفعل المنمكس). 


101١ 09‏ - قتي أكسيد الكريين. .لالب ارين 
ES‏ زمببة غاز ثائى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى؛ وتحدث 


۴“ غليان. ٤‏ - المخيخ 
ب ١‏ - لأنه يتميز بالات 
(۱) سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال 
(۲) جيد التوصيل للحرارة. (1) ملظم التمدد بالحرارة 
0( لا ياخصق بجدار الأنبوية الشهرية الزجاجية 


يلاهرة الاحثباس الحرارى» 
الزئبق إلى المستودع بسرعة؛ ولا نتمكن من تسجيل القراءة 


00 ازجاج الثرموهقر. 
بسهولة. 
- تزداد كثلته. ١‏ 
ہی ١‏ انی أعسيد الكربون. 5 - همض الهيدركظوريك المخقف. (») يبلى سائلا بين درجت حرارة (- 55 " إلى ۲۵۷ * سيليزية) ما 
يعملى مدى واسمًا لياس درجة الحرارة 
١‏ - لحماية الفقرات من احتكاك بعضها يبعض؛ هما قد يؤدى إلى تأكلها 


١ | ©9‏ - محاول فوق أكسيد الهيدروجين. ١‏ - ثانى أكسيد المتجنيز 


+ مسحوق كربوئا الكالسيوم. 
يدل فى عملية البثاء الضوثى الثى تعد مصدرًا للغذاء والأكسجين. 


- إطفاء الحرائق. 
۲ - غاز الأكسجين. إ«ماء 
٠١‏ - محافظة الإسكندرية - إدارة غرب التعليمية 
١ 9‏ - حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس. 
١ 1‏ الكلة - كتلة مشبك الورق المعدتي. ۲ - )٠١(‏ - الطرفى, ۲ - قطع ولحام المعادن. 
+ نهائية - شجيرية: ؛ - النيتروجين - الاشتعال. | @ (| ١‏ - كتلة الجسم على القمر > كثلة الجسم على الأرض = ٠١‏ كجم. 


تثيجة تمددها بالحرارة صيقًا! مما يؤدى إلى 


١ 5‏ - لمنع الثواء القضبان 
وقوع حوادث القطارات. 
۲ - لتكوّن طبقة بنية اللون (الصدا) نتيجة اتحاد الحديد بالأكسجين فى 


۲ - وزن الجسم على سطح الأرض - الكتلة (بالكيلوجرام) ٠١ ٠‏ 

٠٠١ ۰ ۰ =‏ نيوثن 

۴ - وزن الجسم على سطح القمر - وزن الجسم على مطح الارش 
١‏ 


جو رطبء 
١ 1‏ - ثانى أكسيد المنجئيز. " - الترمومتر المثوى. - ن ٠٠١‏ نیون 
؟ - العمود الفقرى. ٤‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون. تا ١-الكوع. .)٠١١(-۲‏ ؟-التحاس. 


ا وزن الجسم على سطح الأرض = الكتلة على سطح الأرض (كجم) × ٠١‏ 


٠٠١ =۰ × ۰ =‏ نيوتن 


_وذن الجسم على سطح الأ 
ون الجسم على سطح القعر = لذن لجسم على سطع لش 


9 - محافظة المنوفية - إدارة شبين الكوم التعليمية 


© ۱ -محدودة. ؟- تن سيد الكزوون 
۴ - العمود الفقرى. ٤‏ - تفرعا. 


ال2- ٠٠١‏ نيوتن. بأ ١‏ - لتكوّن مادة كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
© 111 شحيح الذوبان. ۲ - كمية المادة التى يحتويها الجسم. ۲ - لأنه يتميز بالآتى: 
كو ٤‏ - الهيكلى. (۱) سائل فضى اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الترمومتر. 


(۲) جيد التوصيل للحرارة. (؟) منتظم التمدد بالحرارة. 
(4) لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية الزجاجية. 
(5) يبقى سائلًا بين درجتى حرارة (- 54* إلى 5817*) 


ب ١‏ - لأنه يسمح بحركة الساق فى اتجاه واحد فقط. 
.م فى: (التنفس الصناعى فى المستشفيات - الغوص تحت 
الماء - تسلق الجبال - لحام وقطع المعادن). 


٤‏ - تناقص المساحات الخضراء - زيادة عوادم السيارات. انج الكتلة على سطح الأرض (بالكيلوجرام) = ورت عوط ج اله 


١ ©‏ - غاز النيتروجين. ١‏ - الحبل الشوكى. 


من سكا تابن رة قزار 
@ :171 - إرسال الاستجابات المناسبة لأعضاء الحس. ایی مدع اسا قادن درخ اندرا 
۲ - الحبل الشوكى. ۴ - الترمومتر. © E a‏ 
© بب بنفنف قفي ٤‏ - غاز الأكسجين. 
کرو ينات الكالسيوم - حمض الهيدركلوريك المخفة 0 © ١‏ - حماية القلب والرثتينه 
©16- 00 5-0 9 | ۲ - تمنع احتكاك الفقرات بعضها ببعض؛ حتى لا تتاكل. 
۲ - الهواء لأعلى - أثقل من الهواء. ٣‏ - البناء الضوثى. ‏ ! 
ZA © 1‏ زكرا -/ X- aê‏ 
8 - مخافظة مطروح - مديرية التوية والتعليمع ٠‏ اتك تتكون أكاسيد النيتروجين التى تصل إلى التربة الزراعية مع مياه الأمطار. 
© !111 - جسم الخلية - محور الخلية. ١11 © ٠‏ -البروتين. ۴( الهو 
اقب احق لا ا" 1 فوع © - الكحول. 
أ 
1 
ا 
1 
0 


@ للصف السادس الابتدائى - الفصل الدراسى الأول‎  مولعلا‎ ١4 


حة صو ب 1ك1111ونات111لهنا 


الإجاباث اللموذوية .. 5 


1 ال 1 WY Vly oN ١‏ 
بويع برسي بغري ا 9 )مراف الام يدكن بليكة راا ١ہ‏ لاام اللبييى 
wal Nl‏ 
١111 69‏ ء لوان - التتبيك "ا السرا ۲ + الاياريمين ۱ e‏ الليصيل الا )( gel ph‏ 
ليا . 
ليك ١‏ + يزن الجسم على سملج الأيفي #الكناة على ملح الأيشن (كوم) 1١ ١‏ )لا باتعا جنار oN‏ الحدريا elel‏ 
0 
1ه 1ه + |١‏ نيران 0 لاسن نيجان اا۱ (uue YN‏ 
ا“ 
07 لوار 
١‏ > وزن الجسم على سماح القدر انی و د لا ly ui‏ يسن le ly ane‏ 


يها يبحهبا ١وا‏ أن پا لل 
9 ۱ ۱ زق ۲ء امین ۲ء اکور رما ١‏ التضباريك و اھا الاباك عن لعتكاك پو وا پا nhl‏ 


١ ۷‏ -الجعومة ؟ > الود الققر لان لق الا 
+ ناا الجسم على سطاة الأبؤر 
١ ot io 7 1 @‏ ا الجسم على nell pb‏ ا ١‏ ,. الى 
: سطع الأيضن x oak)‏ 
1 اجب بافساہ. 5 وزم الجسم على ساح الأيخي الا على سطع الأيخن لحي ٠١ ١‏ 


li a e in 
المراد زارا التصبيل الهياية‎ ١  نريركلا غاز ثانى أكسيد‎ - ١17 @ 


ان هلي اج ا۷ ھی ے ۱۱۱ 


+ الكناة. ١‏ لمارا ١‏ وا الجسم على سماحالقفن؟ 1 ۰ن 
الو ١‏ العصبية, 0 1 مار لق أقسيد الفيتييجين ١‏ الى أكسيد المنونن 
؟  )١(‏ تفرعات شجيرية. ‏ (١)ذراف,‏ ا 05 
أسجية الضاية القانية ر 
١١‏ » محافظة دمياط - مديرية التربية والتمليم 5 «١‏ هماية الأيخن من الها فيل البنفسجية الضاية القادمة من اللي 
١‏ اله يلهام الففانثن: 
١ @‏ - التأكسد, ED rî‏ امام اجام 
١‏ - هيدروكسيد الكالسبوم « - المخ, - أكاسيد الليتروجين؛ سر ٠‏ محافظة الشرقية ٠‏ إدارة كفر صقر التعليدية 
١17 @‏ -غاز الأرزون. ۲ - الخلية المصبية, 0 ١‏ - الجهال لدبي الميكزى = الجهال العصدى المايفي, 
ا ١‏ - الققل الملمكس, ۲ د محاول فيل الكسيد الهيدروجين - ثالى أكسيد المتجليل 


أنه ١‏ - بتمدد الزثبق ويضغط بشدة على الأروبة الشدرية! فيتكسر الاره وهاي 
۲ - بنمل إلى ماء وأكسجين دون ثفير ثالى أكسيد الهاجايل. 
@ 1 ۱زا ١‏ - الزثبق, 


٠ ١‏ النييان > الكبايجيام؛ «١‏ البناء الخواي « اللنفين 
ت ١‏ > لاله يذوب في الما 
١‏ لاله مسكول عن تنظيم الحمليسات اللاإراديسة مال (ض ري ان القلنىي 


" - البناء الضوثي, ٤‏ - ثانى أكسيد الكربون. والللفس)؛ 
نب -١‏ أى أن مقدار ما تحتويه التفاهة من ماده يساوى ٠٠١‏ جرام؛ @ ۱ ل ۰۲ مکل حور 
۲- هو ارتفاع درجة حرارة الأرض نتبجة زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون ۲ - الليتروجين: ١‏ - مفاسل محدودة الحركة 


فى الفلاف الجوى عن نسبته الملبيعية, 
(vv) @‏ ۲-الحديد. ؟-المرفق, (Mt)‏ 


تاا ١‏ - تتكون مادة ببضاء من أكسيد الما سيوم 
۲ « لشن بالبرودة بسيب انتال الجيارة من بدك (الأملى فى الحرارة) إلى 


با ١‏ - لحماية الفقرات من الاحتكاك ببعضها! مما قد بؤدى إلى تأكلها, اماما الثلج (الأئل فى المرارة)؛ 
۲ - لأنها تساعد على تكاثف بار الماء ولزول الأمطار, 0 (v1‏ ۲ - كربونات الكالسيوم, 
|٣‏ محافظة كفر الشيخ - إدارة بيلا التعليمية ؟ - يعملى مدق مهدودًا لقاس درجة الحرارا. 1 


آ١‏ - وزن الجسم على سملح الأرض « الكتلة على سطح الأرض (كجم) ٠١١‏ 
۰۰ م١٠‏ لبون 


وزن الجسم على سملح القمر س الث مان ماع اليش ي بل س ٠١‏ ليرا 


-١ ١١١ ©‏ جسم الخلية - محور الخلية, 
۲ - الخشب - البلاستبك, = (r)‏ =1( 
؛ - تناقص المساحات الخضراه - زيادة غوادم السيارات, 


١ ©‏ - غاز النيتروجين, ۲ - الحبل الشوكى. @ «K0‏ .ىس ۸-۲ i‏ 
١017 @‏ - ثانى أكسيد الكربين. ‏ "-القلب والرثتين, تجا ١‏ »لطع ولحام المعادن, 
؟ - غليان. ١‏ - المخيخ, ۲ - جهاز ُستخدم اباس درجة حرارة السوائل. 


60 العلوم » للف السنادسن الابتوائين ٠‏ الفصل الدراسى الارل 4 


حة صوبي ب إت1١11ضنات!1‏ اهنا 


ر جابات اللموذجية 4 nnn‏ 


01 . مفحافظة الإسماعيلية > قذيرية الاربية والتعليم 


١ 1‏ الكلة - الوزن ؟ “عيذ > ردق 
؟ فرق أكسيد الويدروهين » ثاثى أكسيد المنجايز 
)ء الفشرة المهبة - رفادية 
ب ١‏ ثلا الجسم على مما القمر > كثلة الجسم على سام الأرهن > ۴١‏ كوم 
؟ ع وزن الجسم على سطع الأرض > الكثلة على سطع الأرخن (كجم) ٠١ ٠‏ 
i=‏ 


ی ودن غا سطع 0 
۴ -وزن الجسم على سطع الور سجن سے 


0 |4( ۲ اماس ؟الكتف 
إا ١‏ ء لمنع رجو غ الزثبق بسرما إلى المستودم) اللمكن من رابا درجة 
الحرارة بسهولة 
۲ ء لان الأكسجبن يساعد على الالشؤهال. 
؟ ‏ ابه مسئول من تنظيم العملياث اللاإرادية مثل (ضربات القاب والثنفس) 
١4 9 |‏ - الوزن 7 > درجا الحرارة. ؟ - القعل المتمكس, 
۲(۱ ۲ زات ۴ - محدودة. 
١]: 9‏ - حمابة القلب والرئتين ۲ > قطع ولحام المعادن. 
؟ - حفظا توازن الجسم أثناء الحركة, 
اپا ١‏ - ثائى أكسيد الكربون. 
؟ - هيدروكلوريك مخفف. 
۵| - محافظة بورسعيد - مديرية التربية والتعليم 
0 1 (صفر)  .)۱۰۰(-‏ ۲-(۲)- ۱0 
؟ - محلول فوق أكسيد الهيدروجين - ثانى أكسيد المنجنيز. 
٤‏ - النيتروجين 


فب ١‏ - يحدث فعل منعكس ويتم سحب اليد بسرعة. 
۲ - اختئاق الكائنات الحية وحدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى. 


0 
>2 ارود 
1 اروت 


۲ - كربونات الكالسيوم. 


- الآزوت. 


١ ET ©‏ - الجمجمة, 
؟ - الثحاس. ٤‏ - المياه الفازية, 
با ١‏ - لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع؛ فنتمكن من قراءة درجة 
الحرارة بسهولة. 
۲ - لأن النباتات الخضراء تعوض نقص غاز الأكسجين من خلال عملية 
البناء الضوثى. 
١717 @‏ -الشل المنمكس. 2 "- لهبالأكسىأسيتيلين ‏ "-المخ. 


انب ١‏ - كتلة الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم على سطح القمر =1 كجم. 
۲ - وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم على سطح الأرض × ٠١‏ 


x=‏ ا 


3 - الوزن على سطح القمر س الفذث على سطع اال ب ل ٣١‏ نیون 

١-١11 ©‏ دلوم ات ی 6-4 
نا[ ١‏ - الطرفان السفليان. 

)١( - "‏ عظمة الفخذ. (۲) عظمتا الساق. ‏ (؟) عظام القدم. 
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0 ees 
ج تح ےےے‎ 
چ سے‎ 
۱1ء‎ 
محافظة السويس - إدارة‎ 
شمال السويس التعليمية‎ 
الثياثات الخضراء ءا‎ ١ 1 © 
؟ + الاحاس . لدان‎ 


7 يانه مسكول عن تنظيم العمليا اللاإرادية 


5 e ل‎ 0 


؟ + ثاثى أكسيد الكريوني 


به مثل اضيا د القلى والتنفس) 


الب ولينات 
١‏ - الهدين 
59 تاقیم على سطح الأيضى > كثلا الجسم على طح ازى کیل 6 
000 


وزن الجسم على سطم الق + ٠‏ امم دی سد ٠‏ تیو 
© 0 آذ E‏ 8-1 72 
عند احتراق الخهب بانج فاز ثاتى أكسيد الكريون 
0 ا ١‏ > الطرفان السقليان 
(١(۲‏ مظمة الفخذ )١(‏ عظدنا الساف "١‏ عام القدم 
فا ١‏ - الوزن, ١‏ - مواد رديثة التومميل للحراية 
۷ 


محافظة جنوب سيناء - إدارة طور سيناء التعليمية 
١‏ - الميزان الحساس - المبزان الزنيركي ١‏ 


العلويين - السقلبين 
؟ - (صفر”) - (۰۱۰۰) ! - ثاثى أكسيد الكربون - الأكسحين. 
°=( - )%0( 
١‏ - النحكم فى الحركات الإرادبة كالمشى 
" - قياس درجة حرارة جسم الإنسان 
© اأ/ عم ج oe fot‏ ارا 
ب 


١‏ - كتلة الجسم على سطح القمر = كثلة الحسم على سطح الأرض ٠‏ كحم 
- ون الجسم على مطح الأرض - كثلة الجسم على سطح 


oS 


١‏ نبوتن 
؟ - وزن الجسم على طح القن ت لذن الم شر سح فلن 0 
١‏ نبوتن. 1 
ع ١‏ - لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. ٣‏ - لأنه أتقل من الهواء. 
۲ - لتكون غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء التخمر. فيجعل الخز مام 
ومقبول الطعم. 


" - ثاتى أكسيد الكريون 
٣‏ - الحبل الشوكى. ٤‏ - المخيخ. 
© - ثائى أكسيد المنجثيز. 
ب ١‏ - تحدث الوفاة. 
" - اختناق الكائنات الحية وحدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى. 
٣‏ - لا يستطيع الإنسان الحركة. 
أج) ١‏ - العصبية, 
(۲) تواة. (1) غلاف دهنى. 
۲ - غاز الأوزون. 
٤‏ - مواد جيدة التوصيل للحرارة. 
٦‏ - غاز ثانى أكسيد الكربون 
ب )مم (ج) (9)مم (و) )عم )د( 
(؛) مع (ز) (©) مع () )مع (ب) 


لمات السموذوية ب لص يي 010 لسر 


۲ء الاج الجاف. 


الوزن 
۸ * ا الفيؤم » إذارا سنورس التعليفية ١‏ 00 وي E‏ 
۲ 
٠7 ۳‏ إن بيرين » كتلة الجسم على سطح الأرضن () 
(r) (4)‏ ساح الأرفن 25 
١ 0‏ لل اا اق 
؟ * الثيائاتن الغضراء - الرناء الوم وين الجسم ای سطع الان ے ١١‏ 
۰۱۷ فار قات كير لبوی ؟ - التروئنن وزنة يلي سطع اللەد " ١‏ ل 
اهب الس امسر 5 ۲ » لاني أكسيد الكريون, قٍ 
١ ١1‏ الام 
- 31 
زلا 1 ١‏ > بسيب اشارا فتراث النوم وزيادة شرا القاب والثوار الفضيى. 9 لزل الحا 
, تعافظ على مرارة الجسم رلا تهر بالبروية ااا ١‏ - اللحكم فى الأفحال المتيكية 
لامح 
؟ ”اعدد امل مهس وثمراه رموش الین ١‏ - مجدرية الجركة ٠‏ جيدة التوصيل للحرارة 
- مدو 
۷ دازون ؟ التصنين الكرويين © 1 ) - انی أكسيد الكريون, 
اعلا 
ا | ا 
0 0 الله )١(‏ محور ال 
> الوزن على سطع ایر س الهسو لي سطع لضب ے٢‏ س م رون )١(‏ جسم الخلا (1) وا ) حور الخاية 
0 0 التعليميخ 
Y¥‏ ل Mt‏ ۴« المرفل, .م - محافظة المنيا - إدارة أبو قرقاص 
0 ۰۱ تر بای ۱0اس ۲ - واسعة الحركة. 
(1) سال فضى اللون بمكن رؤبته بسهولة من حل" - توازن 1 
بعتن رؤيته بسهولة من خلال زجاج الثرمومتر, ۲ - النبثروجين. ١‏ < ثوائن الجسم 


(1) جيد التوصيل للمرارة. (۲) منتظم التمدد بالمرارة, 
(1)/' يلتصق بجدار الأثبوبة الشمرية الزجاجية, 
)9( ای سائل' بین درجتى حرارة (- ۲۹ * إلى ۲۵۷ * سيليزية)! مما 


١ 03‏ - الوزن على سلح الأرضى - كثلة الجسم على سلح الارفي ( كي 


3١-٠١ + -‏ ليوثن. 


ي ون الجسم على سطع الارن 
۲- وزن الجسم على سطح القمر < ج 


١ ١1! @‏ - الميزان ذى الكفتين - الميزان الزنبركى. 
؟ - ثائى أكسيد الكربون - الأكسجين. 


يعطى مدى واسمًا اياس درجة الحرارة, 
؟ - اله كلما ارتفعنا إلى أعلى قل الوزن, 


؟ - اانه بذوب فى العاء, ۴ - المخ - الحمين 


لحب 
۱# - غلاف دهنی. ‏ ۲- تفرعات نهائية. ۲ تفرعات شجيرية. با ١-خلية‏ عصبية. ۲-جسمالخلية ۲ - غلا دن 
9 - محافظة بنى سويف - إدارة الفشن التعليمية ١١1109‏ الوزن ۲ - لهب الأكسى أسيثيلين. 
دس تين ؟ - المفاصل, 1 مواد جيدة التوصيل للحرارة. 

؟ > النحاس, زم 8 جب بنش 
يا ١‏ - عامل مساعد يستخدم أثناء تحضر غاز الاكسجين. 19م على o‏ ير 

؟ > بمئع رجوع الزثبق بسرعة إلى المستودع؛ حتى يمكن قراءة درجة الحرارة. (8 ١‏ - لأنه يذوب فى الماء, 

۲ - حقى بعود الزثبق إلى المستودع, 


© 
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اللوم - للصف السادس الايتواي. التسل ال اس الأزل 2 


1 
نة ال كندزية - إدارة شرق التعليمية 0 ثانيا؛ المحفوظات 
3 إللغة العربية + للم 
OY :‏ ۲ دالت امان الدمل 
إسجاج) اقرا ثم أجب؛ ا - 
ہی ديس (فشتاج الجاع | تاللا القواعد النحوية 
0 أ 
ميعوباك. 5 1 ١‏ شه ما TT‏ 
مراجهة 1 : 5 فال المسامان متعاونين 5 
: العاف 
8 التحدى و ا الرياضيات 
NL‏ ۱ الك أ 
مثرة مشافله. ا ۴ 
راحص الإنسان)؟ ا 0 8 
0 ون لصا 1 1 عد الأبناء 
بإ ساس : ف 1۸۰ 
متفابلان» اسان 
ا ا الدراسات الاجتماعية 
ا بين بث 
4 المساوا ١‏ ا | الدلتاء 3 محمد ملي 
1 0 / ۴| أب قير البحرية 4 الوالى 
٠ : NS‏ 
> الرياضيات اللوم 
١‏ سد 
1Y‏ أ ا ۴ حجم الما 
f 9‏ ا 98 الأكسبين ٤‏ المخيخ 
2 بخ 
ا 5309 0 اللغة الإنجليزية 
feed 1 ss‏ .3 ع0 01 
اللون المفضل» 
الدراسات الاجتماعية 1 moch 5. never‏ .4 
1 
4) البطالةة ۲ الأسمدة. 1 ۳ - محافظة الشرقية - إدارة التل الكبير التعليمية 
المماليك 4 فريزر. 0 اللغة العربية 
العلوم ١ ١‏ الشايخ. ۴| العقود والشكاوى. 
8 اجام 1 توازن الجسم. 1 ۴ التواضع. |٤‏ أفضت إليه. 
ANF‏ © الزثبق. 1 © السفينة. قوة الموج. 
اللغة الإنجليزية (لإاتقف, ۸ جملة فعلية. 
1 " 
|٩ f 1.have‏ مضافًا إليه. ١‏ المصريين. 
wear‏ .2 1 الرياضيات 
oY 10 1 3. never wears‏ ¥ لكف 
العااك [ اع 58 
0 الدع فته vv‏ 
٤ : 5. bowl‏ الدراسات الاجتماعية 
ع - محافظة بورسعيد - مديرية التربية والتعليم 0 الامطار الشتوية. |١١‏ التدخين. 
اللغة العربية: 1 ۳| الديوان. ٤‏ إسماعيل. 
أولا: القراءة. 1 
1 3 
([من درس (ذكاء صبى): 0 ا ا 
م ا ]© التيتروجين. ٤‏ المخيخ. 
. 1 اللغة الإنجليزية 
@ من قصة (على مبارك): 1 3 
ا ا grocers 2. wears 3. slice‏ .1 
3 ۴ يه 
برنبال الجديدة. مجنا ر : much 5. myself‏ .4 
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